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TEST 1 


1. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 

A) Nokta boyutsuzdur. 

B) Doğru bir boyutludur. 

C) Düzlem üç boyutludur. 

D} Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. 

E) Doğrusal olmayan üç noktadan yalnız bir düz- 
lem geçer. 


2. Aşağıdaki şekillerden hangisi konkavdır? 




3. Farklı 7 doğru en çok kaç noktada kesişir? 

A) 10 B) 15 C) 21 D) 24 E) 30 


4. Bir düzlemi en az 9 bölgeye ayıran doğrular, 
düzlemi en çok kaç bölgeye ayırırlar? 

A) 29 B) 37 C) 46 D) 54 E) 60 


Koordinatları A(-3) , B(7), C(x) olan doğrusal üç 
nokta veriliyor. 

İACİ = İBCİ ise x kaçtır? 

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 


6. -<9—1 i 1 1 > 

AB C D 

Şekildeki A, B, C, D noktaları doğrusaldır. 

İABU İM.İBDİ ve 
4 5 

İBCİ = 3 birim ise İADİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


S 7. <— I — — I 1 1 1 — 1 > 

■S K L M N P 

Şekildeki K, L, M, N, P noktaları doğrusaldır. 
L noktası [KM] nın, 

N noktası da [LP] nın orta noktasıdır. 

İMNİ = 2 cm, İNPİ = 5 cm ise 

İKLİ kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


8. Koordinatları A(a + 5), B(3a - 1), C(2a + 4) olan 
doğrusal üç nokta veriliyor. 

B noktası A ile C noktaları arasında ise a nın ala- 
bileceği tamsayı değeri kaçtır? 

A) -3 B) -2 C) 1 D) 4 E) 6 
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13. x ile y tümler iki açının ölçüleridir, 
y, x in iki katından 15° fazla ise 
(y - x) farkı kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


Şeklin çevresi 52 birim ise x kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5 


14. Ölçüsü 40° olan açının radyan cinsinden değeri 
nedir? 


.. 5 n nl 71 

A) 16 B) Î2 


of D > f 




10. Bütünlerinin ölçüsü 120° olan açının tümlerinin 
ölçüsü kaç derecedir? 


A) 30 


C) 50 


15. x = — radyan, y = 30° ise 
3 

(x + y) toplamı kaç graddır? 

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120 


11 . a ile p bütünler iki açının ölçüleridir, 
a” - p° = 20° ise p kaç derecedir? 

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 


16. m ( A ) = 23° 1 8' 40" 

A 

m(B) = 17° 32' 50" ise 


A A 

m( A) - m(B) 

hangisidir? 

A) 5° 45' 50" 
C) 6° 35' 40" 
E) 6° 42' 50" 


ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 

B) 5° 36' 20" 

D) 6° 54' 30" 


12. Ölçülerinin oranı — olan tümler iki açıdan küçük 
olan açının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 20 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 


17. m(A) = 22° 17' 6" ise 

— m ( A ) işleminin sonucu aşağıdakilerden han- 
3 


gisidir? 

A) 7° 52' 26" 
C) 12° 44' 33" 
E) 15° 27' 36" 


B) 10° 34' 45" 
D) 14° 51' 24" 
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8 . 


Şekilde 
[OAJ. [BD 
[BC -L [BF 
m(ÂBF) = 140° ise 
m(AOC) = x 

kaç derecedir? 

A) 50 B) 56 



9. Şekilde 

d 1 // d 2 dir. 

a + b = 80° ise 

verilenlere göre 
b kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 





Şekilde d 1 // d 2 dir. 

Verilenlere göre, x kaç derecedir? 

A) 46 B) 52 C) 56 D) 60 E) 66 


11 . Şekilde 

BC // FG // [DE], 

[DF] // [BG] ve 
[DE] açıortaydır. 

m(DBE) = 3.m (FGE) 

ise m ( CBG ) kaç derecedir? 

A) 36 B) 52 C) 56 D) 64 E) 78 



Şekilde d 1 // d 2 ve İABİ = İBCİ, 

İCDUİDEİ ve m(ÂCF) = m(FCE) ise 

m(ACF) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 



Şekilde d 1 // d 2 
İABİ = İBCİ, 

m(ABC) = m(CBD) ise 

m ( ACK ) = x kaç derecedir? 

A) 36 B) 32 C) 30 D) 24 E) 22 
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BD // [EF 

m(ÂBD) = 150° , m(DEF) = 40° ise 
m(ECB) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



ra 

Şekilde d 1 // d 2 ise verilenlere göre, ^ 

S 

x kaç derecedir? 

A) 24 B) 30 C) 34 D) 51 E) 68 j 



Şekilde, 

m(ÂOB) = 34° , m(ÂOC) = 78° dir. 

AOB ile AOC nın açıortayları arasındaki açının 
ölçüsü kaç derecedir? 

A) 18 B) 22 C) 33 D) 41 E) 51 



1. Sayı doğrusu üzerinde A(a - 1), B(2a + 3), C(a + 8) 
olan üç nokta veriliyor. 

B noktası A ile C noktaları arasında ise a nın ala- 
bileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? 

A) -5 B) -2 C) 0 D) 4 E) 7 



d 1 // d 2 // d 3 ise aşağıdakilerden hangisi her za- 
man doğrudur? 

A)c-a = 2b B) b + c = a 

C)c-a = b D) c - a = 1 80° 

E) c + b = 180° 



Şekilde [BA//[CD 
m(BAE) = 115° 
m(FCD) = 75° olduğuna göre, 
m(ACB) = x kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


fdd | GEOMETRİ SORU BANKASI 



12 


TEMEL KAVRAMLAR ve AÇILAR 


4. 


Aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğ- 
rudur? 

A) iki nokta arasındaki noktaların birleşimi, doğru 
parçasıdır. 

B) Zıt iki yarı doğrunun birleşimi bir doğrudur. 

C) Boş küme konveksdir. 

D) İki konveks kümenin birleşimi konvekstir. 

E) Üçgen konveks bir kümedir. 



ABC 


Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, 

5m( ABF) = 6m(EBD) , 7m(FİE) = 3m(DBC) 
FBE ve DBC açılarının açıortayları arasındaki açı- 
nın ölçüsü a° ise m( ABF) - m(EBD) nîn bütün- 
leri kaç a dır? 

A) 1 B) | C) 1 D) | E) 2 




Şekilde [AT // [DF , [BH J_ [AC dir. 
m(fÂC) = x° + 15° , m(HDF) = 2x° ise 
TAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 74 B) 62 C) 60 D) 50 E) 40 



6 . 


Bir açının ölçüsünün 3 katı, bütünleyeninin ölçüsü- 
nün 2 katından 35° fazladır. 

Bu açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? 

A) 11 B) 21 C) 43 D) 47 E) 49 



Şekilde A, B, C noktaları doğrusaldır. 

4m(CBD) - m(EBA)< m(EBD) ise 

m(CBD) nin derece olarak alabileceği en büyük 
tamsayı değeri kaçtır? 

A) 35 B) 36 C) 37 D) 38 E) 39 


m(BAD) = 25° , m(ADF) = 60°, m(BCD) = x° 
ise 

x kaç derecedir? 

A) 80 B) 85 D) 90 D) 95 E) 100 



Şekilde [AB // [FK [AC] 1 [CD] dir. 
m(BAC) = 35° , m(EFK) = 110° 

m(DEF) = x° , m ( CDE ) = y° ise 
(x - y) farkı kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
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11. Şekilde 

m(ÂOC)> m(COB) 

olmak üzere AOB ile 
AOC açılarının açı- 
ortayları arasındaki 
açının ölçüsü 24° 
ise m(COB) kaç 
derecedir? 



A) 18 B) 24 C) 32 D) 48 E) 54 



Şekilde [ON, BOA açısının açıortayıdır. 

İPDİ = İPCİ 
m(ODP) = 124° ise 

m ( PCO ) kaç derecedir? 

A) 62 B) 56 C) 34 D) 28 E) 24 




m(ÂBD) = 70° , m(BDF) = 140° ise 


m(ACB) kaç derecedir? 

A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 90 





14. COB ile COA doğrusal açı çifti, COK ile KOA 
komşu açılar ve m ( KOC ) = a° dir. 

OX ile OY sırasıyla COB ve KOA açılarının açıor- 
tayları ise m(YOX) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 90°+— B) 90° + a° 

2 

C) 180° -a° D) 180°- — 

a 

E) 90° -a° 



Şekilde [BA // [EF // [CD], [ED] // [BC] ve 
[BG] ve [CG] açıortaylardır. 
m(ÂBG) = y° , m(LGB) = x° 

m ( FED) = 80° ise (x - y) farkı kaç derecedir? 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 



[AB] // [KF] , [AC O [KD = [E] 
m(BÂC) = m(DKF) , m(ÂBC) = 80° 
m(ACB) = x° , m(KDF) = y° ise 
(x - y) farkı kaç derecedir? 

A) 10 B) 14 C) 18 D) 20 E) 22 
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1. Bir düzlem içindeki 8 tane farklı doğru düzlemi en 
çok x, en az y bölgeye ayırıyor ise (x - y) farkı 
kaçtır? 

A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) 31 


2. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin öl- 
çüsünün inden 20° fazladır. 

O 

Küçük açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 



Şekilde [OC X AB ve a + b = 34° ise 

verilen açı ölçülerine göre, a kaç derecedir? 
A) 18 B) 16 C) 12 D) 9 E) 8 




Şekilde [DC] // [AB], [DE // [AF ve 
m(CDE) = 2.m(BCD) + 5° dir. 
m(BAF) =75° ise m(ÂİC) kaç derecedir? 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 



Şekilde d 1 // d 2 // d 3 ise 

verilenlere göre x kaç derecedir? 

A) 10 B) 18 C) 20 D) 25 E) 32 



Şekilde CF//KL 

m(CAD) = m(DAE) = m(EAL) ve 
m(KÂC) = m(ÂDC) + m(DEA) ise 

m( AİF) kaç derecedir? 

A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 
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Şekilde [EA] X [AB], d 1 //d 2 , 

m(BCE) = 3.m(EAF) , m(AEC) = 150° ise 

m(GAB) kaç derecedir? 

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 


8. Şekilde 

[BA // [FE // [CD, 

[ED] X [CD], 

İCFİ = İEFİ dir. 
m(CBA) = x ise 

m(CED) nin x türünden eşiti hangisidir? 

A) 90 - x B) 90 - | 

C) 180 -2x D) 90 -2x 

E) 180 -•£ 

2 


P B A 



D E 


[AP] // [DE ve [BC] // [DF dir. 

[DK , m(CDE) nin açıortayı, 
m(PBC) = 40° , m(İ<DF) = 30° ve 

m ( BCD ) = x ise x kaç derecedir? 

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 




K AL 



Şekilde KL//CM, [AB] //[DE], 

[BC] X CM ve m(MFE) = 160° dir. 

20° <m(BAK) <40° ise 
m ( ABC) + m (DEF) = (x + y) 

toplamı derece olarak aşağıdakilerden hangisi 
olamaz ? 

A) 150 B) 160 C) 168 

D) 172 E) 180 

Şekilde 
[AB // [CE 
İAKİ = İABİ 
İCDUİKDİ ve 
m(BKD) = 120° ise 
m ( AKB ) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 




Şekilde AC // EG, [BD ve [FD sırasıyla ABF ve 
BFE açılarının açıortaylarıdır. 

3.m ( BDF) = 2. m ( BKF ) ise 
(a + p) toplamı kaç derecedir? 

A) 135 B) 140 C) 145 

D) 150 E) 155 
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Şekilde [DK ışını ADE nın açıortayıdır. 
m(BÂN)=a°, m(CÂÖ) = b° ve a-b = 10°dir. 
[AB 1 [AC ve [AC // [ED] ise 
AFK açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 



Şekilde d 1 X d 4 , . d 2 1 d 3 , d 2 // d 5 ve 
2y = x ise verilen açı ölçülerine göre, 
z açısı kaç derecedir? 

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 



[CB], OCF nın açıortaylarıdır. 


m(ÂBC) = 40° ise 

AOC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50 



S 


Şekilde d 3 // d 2 , 



m ( CAB ) = x° + 1 8 C 

m(ÂDE) = 2x°-21° ise x kaç derecedir? 
A) 56 B) 61 C) 65 D) 70 E) 74 



Şekilde [AB // [CD] [AC] // [DE, 
m(BAC) = 70° ise 

m(CDE) kaç derecedir? 

A) 110 B) 115 C) 120 D) 125 E) 130 
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5. 


6 . 


Şekilde, 

[BA // [CD // [EF 
[BC], ABE açısının 
açıortayıdır. 

m(BEF) = 50° ise 

m(BCD) kaç dere- 
cedir? 



A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120 


Şekilde, 

[BC // [DE 
m( ADE) = 290° 
m(DAB) = 50° ise 

m (ABC) kaç dere- 
cedir? 



A) 120 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 


Şekilde d 3 // d 2 

[CD] // [BE], 

[BE] , CBF açısı- 
nın açıortayıdır. 

m(ÂBC) = 40° 

ise m(BCD) kaç 
derecedir? 



A) 110 B) 115 C) 120 

D) 125 E) 130 


Şekilde d., // d 2 

m(ÂBC) = 35° 

m ( BCD ) = 55° 

m(CDE) = 60° 

ise m (DEF) kaç 
derecedir? 



A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 



A B 


C 

Şekilde [BA // [DE 

m( ABC) = 3x° + 15°, m(BCD) = x° 

m(CDE) = 145° ise x kaç derecedir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


Şekilde 
[EF // [BA, 
m (BCD) = 150° 
m(CDE) = 130° 
m (DEF) = x° 
m ( ABC ) = y° ise (x - y) farkı kaç derecedir? 
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 



D E 


Şekilde [BA // [DE] // [FK, [BC] // [EF], • 
m(ÂBC) = 115° , m(BCD) = 100° ise 
m(EFK) - m(CDE) farkı kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
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Şekilde d 1 // d 2 

m(FİC) = m(CBD) , m(CİD) = m(ABC) 

m(EDB) = 108° ise m(ECB) kaç derecedir? 
A) 48 B) 54 C) 60 D) 65 E) 72 



Şekilde [AB // [EF 
m(BÂC)=110° , m(ÂCD) = 130° 

m(CDE) = 80° ise m (DEF) kaç derecedir? 
A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150 


TEMEL KAVRAMLAR ve AÇILAR 
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Şekilde d, // d 2 , [BC] // [KF] 

[CD]±d 2 , m ( ABC ) = 36° 

m( fId) = 42° , m ( BCD ) = x° 

m ( EFK ) = y° ise (x - y) farkı kaç derecedir? 
A) 44 B) 48 C) 52 D) 56 E) 60 


15 . 


(3 


fcı 

1 



Şekilde KF 1 [DF, [AB //[DE, [AC] // KF 
[DF, CDE açısının açıortayıdır. 

m ( ACD ) = 1 25° ise m ( BAC ) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
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TEST 6 



Şekilde AD // BE , İABİ = İADİ 
m(ÂBD) = 20° , m ( ACE) = 120° 
m(KAF) = 5x° olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 16 E) 20 


2. a°, b°, c° herhangi üç açının ölçüleridir. 


a ile 2b ve b ile 2c tümler açılar 2a ve c bütün- 
ler açılardır. 


a + b + c toplamı kaç radyandır? 


A) 


n 


B) 


2 n 


C) 


3ti 


D) 


5 n 


E) 71 



A) 105 
D) 140 


B) 110 
E) 150 


C) 120 



Şekilde 

KA 1 [BA] , AK // EG ve 
m(BCE) = m(ECD) dir. 
m(CDG) = 80° , m (ABC) = 40° ise 

m(CEG) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 65 



Şekilde O noktasından çıkan ışınlar çizilmiştir. 
[OD, BOF açısının 
[OC, AOD açısının açıortayıdır. 
m(ÂOF) = 100° , m(COÖ) = 29° ise 

m ( AOB ) kaç derecedir? 

A) 13 B) 16 C) 20 D) 26 E) 29 


16 . Şekilde 

[BE] 1 [PK, 

[BD] 1 [PL, 

m (FAK) = 50° 

m(BCL) = 120° 

İBEUİBDİ ise 

m(APB) kaç dere- 
cedir? 

A) 18 B) 24 C) 30 D) 35 E) 42 
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Şekilde [CD//[AK , [CB] 1 [AE dır. 

m(BCD) = 140° ise m (EAK) kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
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6. Şekilde 

[AB] // [DC] 

[AD] // [CE 

m(DÂB) = x° 

m(DCE) = 4x° - 

[DB], ADC açısının açıortayı olduğuna göre, BDC 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 40 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
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A E 


Şekilde AE // DH, m(KAB) = m(BAE) 
m(FDH) = 4x“ + 15° 
m(KCH) = 2x° + 20“ 

m(FAK) = 55“ ise m(ABH) kaç derecedir? 
A) 140 B) 135 C) 130 

D) 125 E) 120 



Şekilde [EB J_ [AL , [EF] X [AT ve 

[AF] , TAL açısının açıortayıdır. 

m(BEF) = 2x“ - 10° , m(AFE)= 2x“ + 20° ise 

m(ACE) kaç derecedir? 

A) 110 B) 120 C) 130 

D) 140 E) 150 




Şekilde [BA // [CD], [DF] X [BH , 

[BL ve [DG sırasıyla ABH ve CDF açılarının açı- 
ortaylarıdır. 

m(DCB)=130° ise m(BKG) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


Şekilde [BF], ABE açısının, [CD, FCE açısının 
açıortayıdır. 

[BA // [CD ve m(BFC) = 78° ise 
m ( FCB ) kaç derecedir? 

A) 39 B) 48 C) 56 D) 68 E) 76 
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11 . 


12 . 



Şekilde [DF] ile [EA] açıortay ve 

m(ÂBC) = m(AİF) , m(BAE) = 2m(DFE) dir. 

m(DFE) + m (CDF) aşağıdakilerden hangisine 
her zaman eşittir? 

A) m(ÂBC) B) m(BAE) C) m(DKE) 

D) m(BCD) E) m(CDK) 


Şekilde 
m(KCA) = x, 
m(BEF) = y, 

m(DBA)=3m(KBD) 
[EF X [BD dir. 



İBCİ = İBDİ ise (6x - y) farkı kaç dik açıdır? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



Şekilde EF // [CD], [CD] X [AD, [CB] X [AE, 
İCBUİCDİ ve m(EKC) = m(BİF) + 20° ise 

m ( AEF ) - m ( CAD ) farkı kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


14 . 


16 . 


F A 



Şekilde AF//KD 

m(FÂB) = 2m(BÂC) , m(ÂBD) = m(ÂCD) dir. 
m ( BAC ) = x° ise 

m(AED)-m(CDK) farkı kaç x“ dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



Şekilde açıların ölçüleri üzerlerine yazılmıştır. 

d 1 // d 2 ve 10° < a“ < 40“ ise 

(x“ + y“) toplamı aşağıdakilerden hangisi ola- 
maz? 

A) 115 B) 120 C) 130 

D) 135 E) 140 



Şekilde [AB // [CE, [AB ve [CB sırasıyla KAE ve 
KCE açılarının açıortaylarıdır. 

40“ < m(BDE) + m(DEC) < 100“ ise 

m ( BAE) nın derece olarak alabileceği en büyük 
ve en küçük tamsayı değerlerinin toplamı kaç- 
tır? 

A) 39 B) 40 C) 45 D) 50 E) 56 
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Şekilde [DE] // [BC] f 

[DC] n [BE] = {F] | 

[BE] ve [DC] açıortaylar ve ;| 

m(CDE) = 30°, m(DEB) = 50° ise 
m (BAC) = a kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 37 D) 42 E) 50 



Şekilde [CD], ACB açısının açıortayıdır. 
m(ÂDC) = 55° ise 
A A 

m ( A ) - m ( B ) farkı kaç derecedir? 

A) 55 B) 60 C) 70 D) 80 E) 110 


Şekilde [AE] X [BC], 

[BF] X [AC] 

m(ÂBD) = 15° 
m(BAD) = 20° ve 

m ( ACB ) = a” ise 

a kaç derecedir? 

A) 20 B) 35 C) 55 D) 75 E) 85 

Şekildeki ABD üç- 
geninde, 

İABİ = İADİ = İBCİ, 

m ( CAD ) = 1 8° ise 

m(ACD) kaç dere- 
cedir? 

A) 48 B) 66 C) 84 D) 102 E) 114 

A 

Şekilde, 

İDCİ = İECİ 
m ( BAE ) = 5x° 
m ( ABC ) = 3x° 
m(CDE) = x° olduğuna göre, 
m ( AFE ) kaç derecedir? 

A) 68 B) 70 C) 72 D) 74 E) 76 


A 



B DE C 

Şekildeki ABC üçgeninde, 

İBDİ = İADİ = İAEİ = İECİ, 

m(DAE) = 40° ise m (BAC) kaç derecedir? 
A) 110 B) 120 C) 125 D) 130 E) 145 
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c 

Şekildeki ABC üçgeninde İABİ = İADİ = İDCİ ve 

m(BAD) = 80° ise m(DAC) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

A 

D 

B C 

Şekilde ABC eşkenar üçgendir. 

[BE] X [AC] ve [DC] X [AC] dir. 

İABİ = İCDİ olduğuna göre, m(EBD) = x kaç 
derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 





Şekildeki ABC üçgeninde 

m(BAN) = m(NAC) , m(ÂNE) = m(ENC) 

[EF] X [BC], m(NEF) = a° ise 

m(ABC)-m(ACB) farkının a cinsinden değeri 
nedir? 

A) 90 -a B) 180 -3a 

C) 180 -4a D) 90 -2a 

E) 2a 


11. A 



Şekildeki ABC üçgeninde, İADİ = İBDİ = İDEİ 
m(EDC) = 40° ise 
m ( BAC ) kaç derecedir? 

A) 105 B) 110 C) 115 

D) 120 E) 125 
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14 . 



ABC üçgeninde 

[DKJJL[BC], İABİ = İBCİ, İEDUİDFİ ise 

m (ABD) kaç derecedir? 

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 


15 . 


16 . 



Şekilde, İABİ = İACİ, 

İADUİDBİ ve İBCİ = İCDİ dir. 
m(DCB) = 40° , m (BAD) = 10° ise 
m ( DAC ) kaç derecedir? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 


E) 50 



Şekilde m(LAD) = 63°, [AD] // [BF olup 
[AC] ± [BF ve İEDİ = 2 İABİ ise 

m(ADB) kaç derecedir? 

A) 18 B) 20 C) 21 D) 23 E) 26 


S 

P 

I 

s 


TEST 8 



300 ° 


Şekildeki ABC üçgeninde, B, A, D noktaları 
doğrusaldır. 

m(ÂBC) = 300°, m (DAC) = 110° ise 

m ( ACB ) kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 



Şekildeki ABC üçgeninde B, C, D noktaları 
doğrusaldır. 

m (BAC) = x° + 24°, m(ÂİC) = 2x° - 10° 
m ( ÂCD ) = 4x° - 1 6° ise 

m(ACB) kaç derecedir? 

A) 70 B) 76 C) 80 D) 82 E) 85 


3 . 


Şekildeki ABC üç- 
geninde [BD], ABC 
açısının açıortayıdır. 

m(BÂC) = 65°, 

m(BDC) = 100° ise 

m(ÂCB) 
kaç derecedir? 

A) 45 B) 50 



C) 54 D) 60 E) 63 
fdd I GEOMETRİ SORU BANKASI 


5 . 


6 . 


Bir ABC üçgeninde 

A A A A 

m( A) + m(B)< 3m(C) ise m ( C) nin alabilece- 
ği en küçük tamsayı değeri kaç derecedir? 

A) 44 B) 45 C) 46 D) 47 E) 48 


Şekildeki 
ABC üçgeninde, 
m (ACB) = 30° 
m(DAC) = 20° 

İADİ = İBDİ ise 

m ( BAC ) kaç derecedir? 

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 



Şekildeki ABC 
üçgeninde 

m ( BAD ) = 40° 

İACİ = İBCİ 

İABİ = İADİ ise 



m (DAC) kaç derecedir? 
A) 20 B) 24 C) 30 


D) 36 E) 42 


Şekildeki ABC üçgeninde 
[BD], ABC açısının açıor- 
tayıdır. 

İABİ = İACİ 

İADUİDBİ ise 

m (BAC) kaç derecedir? 



A) 24 B) 27 C) 30 D) 32 E) 36 
fdd | GEOMETRİ SORU BANKASI 


9 . 


I 

I 

s 



Şekildeki ABC üçgeninde 
m ( DAC ) = 24° , İABİ = İBDİ = İACİ ise 
m ( BAD ) kaç derecedir? 

A) 60 B) 68 C) 72 D) 80 E) 84 



Şekilde ABC eşkenar üçgen, 

D, B, C ve D, E, F noktaları doğrusaldır. 

İDBİ = İBEl ise 

m(EFC) kaç derecedir? 

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120 


10 . 



Şekildeki ABC üçgeninde 
m(DCB) = 22° 

İADİ = İACİ ise 

m (ACB), m (ABC) dan kaç derece fazladır? 
A) 22 B) 28 C) 32 D) 40 E) 44 




ÜÇGENDE AÇILAR ve AÇI - KENAR BAĞINTILARI 



Şekilde [AD] J_ [BC], [BE] X [AC], [AD] ve [BE] 
sırasıyla BAC ve ABC açılarının açıortayları iseler 
m (AKB) = a kaç derecedir? 

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140 



27 


A 



Şekilde [DE]//[AC], İAEİ = İADİ 
İEBİ = İEDİ, m(ADC) = 120° ise 

m ( DAC ) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


A 



Şekildeki ABC üçgeninde L, D, C, B noktalan doğ- 
rusaldır. İAFİ = İFEİ, İACİ = İCBİ ve 

m (ABC) = 55° olduğuna göre, 


Şekildeki ABC üçgeninde İABİ = İBCİ 
m(ADB) = 95° ve 2m(ABD) = m(DBC) = 2x ise 
m(ACB) kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 50 D) 65 E) 75 



Şekilde İABİ = İBCİ, İDBİ = İBEİ 

m(ABE) = 70° ise m(DEA) kaç derecedir? 
A) 35 B) 45 C) 50 D) 55 E) 70 


m(LDF) = x kaç derecedir? 

A) 120 B) 130 C) 135 

D) 145 E) 165 



Şekildeki ABD üçgeninde 

(TC] J_ [BD], İBCİ = İCDİ, İABİ = İTDİ 

m(BAD)=80° ise 

m(CTD) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
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14. A 


B 

Şekilde ABC üçgeni eşkenar üçgendir. 

B, C, K noktaları doğrusal 

[BH] 1 [AC], İADİ = İDBİ . İBHİ = İÇKİ ve 

m(DEB) = cc° ise a kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 45 D) 60 E) 75 


15. A 



Şekildeki ABC üçgeninde m (ABC) = 90° dir. 
İABİ = İBDİ = İDCİ ve [DE] 1 [AC] ise 




Şekildeki ABC üçgeninde 
m(ÂBD) = 2m(DBC) = 2a 0 
m(ÂCD) = 2m(DCB) = 2p° ise 
m ( BDC ) kaç derece olamaz ? 

A) 120 B) 123 C) 125 D) 128 E) 130 



B . C 


Şekilde, D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde bir 


m ( BED ) kaç derecedir? 

A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 60 



B C 


Şekilde 

m(ÂBC) = m(ÂCD) 
m(ÂDC) = 66° ise 
m ( ACB ) kaç derecedir? 

A) 52 B) 58 C) 62 D) 66 E) 72 


noktadır. [AD] ± [DC] ve m ( BAD ) = m ( ACD ) ise 
m ( BAC ) kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 



Şekildeki ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri farklı 
birer tamsayıdır. 

m ( ABC ) > 90° ve 5x° - y° < x° + z° ise 

x in en büyük, y nin en küçük değeri için z kaç 
derece olur? 

A) 48 B) 50 C) 51 D) 52 E) 54 
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Şekildeki ABC üçgeninde 

İADİ = İDEİ = İECİ , İBEİ = İDCİ dir. 


ÜÇGENDE AÇILAR ve AÇI - KENA R BAĞINTILARI 

7. Şekildeki ABC üç- 
geninde 

İDEİ = İACİ 

İAEİ = İBEİ = İECİ 
dir. 

m(DEB) = 5° ise m(ÂCB) kaç derecedir? 

A) 65 B) 60 C) 50 D) 45 E) 40 



m (ABC) = 65° ise 


m(AED) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


8 . 



Şekilde [AB] 1 [BC] 

[AD], BAC açısının, [CB], ACD açısının açıor- 
tayıdır. 

m(AEB) = 58° ise m(ADC) kaç derecedir? 

A) 64 B) 88 C) 96 D) 97 E) 102 


ABC eşkenar üç- 
gen ve 

İBDİ = İECİ 

m(BDF) = 50° ise 

m( AEB) = x 
kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 


A 



C) 50 D) 60 E) 70 


Şekilde 
İABİ = İACİ 
İBCİ = İCDİ dir. 
m(ÂCD) = 25° 
m (BAC) = 50° 



ise m (ABD) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


A 



ABD üçgeninde; F, B, C, D noktaları doğrusal ve 
İABİ = İBEİ = İECİ = İCDİ dir. 

m(ABF) = 84° ise m(ABE) kaç derecedir? 

A) 21 B) 42 C) 54 D) 63 E) 84 


10 . Şekilde 

İACİ = İBCİ = İADİ 
dir. 

m(BAD) = 40° 
m(BCD) = 35° ise 
m(DÂC) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
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11. Şekildeki 

ABC üçgeninde 

m(EDA) = m(BCD) 
dir. 

m(CBD) = 54° ise 

m(EDC) B C 

kaç derecedir? 

A) 24 B) 36 C) 48 D) 54 E) 63 



Şekildeki ABC üçgeninde İABİ = İAEİ, 

İBCİ = İDCİ dir. m(ÂBD) + m(EBC) = 5m(DBE) 
ise m(DBE) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 27,5 E) 30 



15 . 


§> 

S 




Şekildeki ABC üçgeninde 

[AD] ve [EB] iç açıortay, [EC] dış açıortaydır. 

m(BEC) = 24°, m(ADE) = x°, m(AFE) = y° ise 

(y - x) farkı kaç derecedir? 

A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48 



Şekildeki K noktası, ABC üçgeninin iç açıortay- 
larının kesim noktasıdır. 

m ( KBC ) = 3x° 

m(KCA) = x° + 10°, m(KÂB) = 2x° +38° ise 
m ( AKC ) kaç derecedir? 

A) 69 B) 73 C) 97 D) 111 E) 132 


Şekildeki ABC üçgeninde 
m(BAC) = 10°, m( ABE) = 30° 
m(EBC) = m(DCB) = 40° ise 
m(ADE) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


16 . Şekildeki 

ABC üçgeninde, 

K 

m( ACK) = m(KCE) 
m(BAC) = 70° 

E B 

m ( BKC ) = 35° ise 

m (EBK) + m( AKC) kaç derecedir? 

A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 E) 110 
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TEST 12 



ABC üçgeninde, BAC açısı geniş açıdır. 

İABİ =5xcm, İACİ = 1 2x cm, 

İBCİ = 52 cm olduğuna göre, 

AİC nin çevresinin alabileceği en büyük tan 
sayı değeri kaç cm dir? 

A) 162 B) 154 C) 149 D) 120 E) 119 



Şekildeki ABC üçgeninde 

İACİ = 12 cm ve İABİ = 8 cm dir. 

İBDİ = İDCİ ise İADİ nin alabileceği en büyük 
tamsayı değeri kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 



B 3 E 


Şekildeki ABC üçgeninde, [CD], ACB açısının 
açıortayı ve [DE] // [AC] dir. 

İBEİ = 3 cm, İECİ = 6 cm ve 

m(BED)> 90° ise BED üçgeninin çevresinin 
alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç cm dir? 

A) 7 B) 10 C) 15 D) 16 E) 17 



Şekildeki ABC üçgeninde, [BD], ABC açısının 
[CD], ACB açısının açıortayıdır. 
m(BDC) = 130° ise m(BAD) kaç derecedir? 
A) 30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 45 



Şekildeki ABC üçgeninde, [BE], [CF] ve [CE] bu- 
lundukları açının açıortaylarıdır. B, F, E noktaları 

doğrusal, m(EFC) = 3m(FEC) ise 

m ( BAC ) kaç derecedir? 

A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 



Şekildeki ABC üçgeninde 
d //[AB], İABİ = İACİ 

m ( ABE ) = 2x° - 51 °, m(ÂCD) = x° + 37° ise 

m { ÂCF ) kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 



Şekildeki ABC üçgeninde, F, E, D ve F, G, H nok- 
taları doğrusaldır. [FE] _L [AC], [FH] 1 [BC] 

m ( EFG) = 40° , İABİ = İACİ 

İADİ = İBDİ ise m(ADE) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



Şekildeki verilenlere göre, x kaç derecedir? 

A) 15 B) 24 C) 30 D) 36 E) 45 



Şekildeki ABC üçgeninde 
m(DBC) = m(ÂCD) 
m( ABD) = m(DCB) ise 

BDC açısının alabileceği en küçük tamsayı 
değeri kaç derecedir? 

A) 89 B) 91 C) 93 D) 95 E) 97 



Şekildeki ABC üçge- 
ninde 

[AB] ± [BD] 

D e [AC] 

m(DBC) = 18° ve 
İADİ = 2 İBCİ ise 


m ( BAC ) kaç derecedir? B 

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 


Şekildeki 

ABC üçgeninde S* T\ 

[DEUfAB] y\ / \ 

[AD], BAC açısı- ^35° \/ 

nin açıortayıdır. b d 

İAEİ = İEBİ 

m ( ABC ) = 35° ise m ( ACB ) kaç derecedir? 
A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 


Şekildeki ABC üç- .a 

geninde /\ 

[AD] 1 [BC] \ 

İBDİ = İDCİ / \ 

m(BAD) = 25° / 

m(EBC) = 35° ise / yS \ 

35° t 

m(AEB) kaç derecedir? B # d # 

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120 



10 . Şekilde, ABC eş- 
kenar üçgen 

D, B, C noktaları 
doğrusaldır. 

İAEİ = İEBİ 

İEDİ = İECİ ise 


m(DEB) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
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11 . 


37 



Şekilde, ABC eşkenar üçgen 
B, D, E noktaları doğrusaldır. 
İADUİDCİ, İBCUİBEİ ise 

m(DCE) kaç derecedir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 


E) 25 


12 . 


Şekildeki 

ABC üçgeninde 

[AE] 1 [BC] 

[BD] ± [AC] 

[AE], BAC açısı- 
nın açıortayıdır. 

[AE] n [BD] = {F} , İADUİDCİ ise 

m(AFB) kaç derecedir? 

A) 120 B) 124 

D) 132 E) 136 



14 . 


C) 128 


13 . 



Şekilde ABC eşkenar üçgen 
B, E, D noktaları doğrusaldır. 

İABİ = İCDİ , İAFİ = İFCİ 

m(FBE) = 12° ise m (ÂCD) kaç derecedir? 
A) 60 B) 72 C) 78 D) 84 E) 90 



1 

Sv 

S 


Şekildeki ABC üçgeninde 

[DE] ± [BC], İBEİ = İECİ 

İABİ = İDCİ ve m (BAC) = 76° ise 

m (ABC) kaç derecedir? 

A) 38 C) 42 C) 54 D) 60 E) 66 


15 . 



Şekilde, ABC eşkenar üçgen 
B, C, D noktaları doğrusaldır. 

[BE], ABC açısının açıortayı 
İAFİ = İFBİ , İBEİ = İCDİ ise 
m(BFD) kaç derecedir? 

A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120 


16 . 



Şekilde, ABC üçgen, B, C, D ve D, E, F noktalan 
doğrusaldır. 

İABİ = İACİ, m( AFE) = 105° 

İAFİ = İFCİ = İCDİ ise 

m(CDE) kaç derecedir? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 27 E) 30 


TEST 13 


i. 



Şekildeki ABC üçgeninde 
[BN], KBC açısının açıortayıdır. 
m(ÂCB) = 70° 
m(KÂC) = 2a° 
m(ANB) = x° ise 

x in a türünden değeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) a B) a + 25° 

C) a + 35° D) 2a + 11° 

E) a + 10° 


Ü 

1 

s 



Şekilde 

m(BÂC) = a°, m(ÂBK) = b° 

m(CİF) = a°, m(DFK) = x° dir. 
a° + b° + a° = 150° ise 

x kaç derecedir? 

A) 135 B) 140 C) 145 D) 150 E) 160 


4 . 



Şekildeki ABC üçgeninde 
m (ABC) = 40° 
m(ÂDC) = 115° 
m(DAC) = m(DCB) = a° ise 
m (BAC) kaç derecedir? 

A) 95 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 



Şekildeki ABC üçgeninin dış açılarının ölçüleri 
x° , y° ve a° dir. 


200° < x° + y° < 260° ise 


m (BAC) nin tamsayı olarak alabileceği en büvük 
ve en küçük tamsayı değerlerinin farkı kaç dere- 
cedir? 

A) 50 B) 58 C) 60 D) 62 E) 70 
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5 . 



Şekilde m ( ACB ) = 56°, m ( ÂKC ) = 62°, 

m ( KAB ) = x° , m(KCB) = y° dir. 

İACİ = İBCİ ise xiley arasında her zaman han 
gi bağıntı vardır? 

A) x° + y° = 1 80° B) x° - y° = 0° 

C) x° = 2y° D) y° - x° = 60° 

E) x° + y° = 1 1 8° 



Şekilde m(BAC) = 10°, m(GDE) = 130° dir. 
İAFİ = İAGİ ise m ( ACB ) kaç derecedir? 

A) 135 B) 140 C) 145 

D) 150 E) 160 



B E C 


Şekildeki ABC üçgeninde 
İACİ = İBCİ ve İDCİ = İCEİ ise 




Şekildeki ABC üçgeninde 
İABİ = İACİ , İADİ = İBDİ dir. 

m ( DAC ) = 24° ise m (ACB) kaç derecedir? 
A) 26 B) 30 C) 32 D) 46 E) 52 



B N c 


Şekildeki ABC üçgeninde [AN] iç açıortaydır. 

m(B) = 20° + m(C) ve m(BAC) = m(ÂNC) ise 

m ( ACB ) kaç derecedir? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 



Şekilde F, C, A noktalan doğrusal 
İABİ = İACİ, İECUİCFİ dir. 

m(FDA) = 45° ise m(BAF) kaç derecedir? 
A) 100 B) 110 C) 120 

D) 135 E) 145 


m ( ACD ), m ( BDE ) nin kaç katıdır? 

A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8 E) 2 
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11 . A 



B D C 

Şekildeki ABC üçgeninde 

[DE] ± [AC], İAEİ = İECİ , İBDİ = İDCİ dir. 

m(DAC) = 40° ise m(BAD) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 



B C D 


Şekildeki ABD üçgeninde 
m (CAD) = 90° , m(BAC) = m( ADB) dir. 

İCDİ = 2 İABİ ise m(ACD) kaç derecedir? 
A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 52,5 E) 67,5 



B C 

Şekildeki ABC üçgeninde 

m(ÂDB)= 115° 

m(ÂCD) + m(DCB) = 25° ise 

m(DAC) + m(DBC) kaç derecedir? 

A) 50 B) 65 C) 80 D) 90 E) 95 
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Şekildeki ABC üçgeninde İAEİ = İECİ = İEDİ ve 

m (ABC) = 32° , m(BAD)=10 o dir. 

D noktası, ABC üçgeninin iç bölgesinde olduğuna 
göre, m(DCB) kaç derecedir? 

A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48 



B C 


Şekildeki ABC üçgeninde 
İABİ = İACİ, İADİ = İDCİ ve 
İAEİ = İEBİ + İBCİ dir. 

A _ — _ 

m(A) = 40° ise m(AED) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 



m ( ACD ) + m ( CBD ) toplamı kaç derecedir? 
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 




a 


Şekildeki ABC üçgeninde verilenlere göre, en 
uzun kenar hangisidir? 

A) a B) b C) c D) d E) e 



B C 


Şekildeki ABC üçgeninde 

A A 

m(B)< m( A) 

İABİ = 5 birim 
İACİ = 3 birim ise 

İBCİ nîn alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



B 2x+1 C 


Şekildeki ABC üçgeninde 

İABİ = 6 birim 

İACİ = 9 birim 

İBCİ = (2x + 1) birim ise 

x hangi tamsayı değerini alamaz ? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



Şekildeki 
ABC üçgeninde 
İABİ = (x + 1) birim 
İBCİ = (3x) birim B 3x c 

İACİ = (5x - 4) birim ise 

x in alacağı tamsayı değerlerinin toplamı kaç bl 
rimdir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

Şekilde 

m(ÂBC)< m(BÂC) 

İBCİ = 5 birim 
İADİ = 6 birim 
İCDİ = 7 birim ise 

İACİ nin alabileceği tamsayı değerlerinin 
toplamı kaç birimdir? 

A) 9 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 


A 

Şekilde D noktası ABC 
üçgeninin iç bölgesin- 
dedir. 

İBDİ = 4 birim 

İCDİ = 6 birim ise 

ABC üçgeninin çevresinin alacağı en küçük 
tamsayı değeri kaç birimdir? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 


Şekildeki ABC üçge- 

A 

ninde, m(A)>90° 

İBDİ = 2 cm 

İBCİ = 10 cm dir. 

İDCİ bir tamsayı olduğuna göre, İADİ aşağıdaki 
lerden hangisi olabilir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 
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D 


Şekildeki ABDC dörtgeninde, BAC açısı geniş açı- 
dır. 

İABİ = 3 birim, İACİ = 5 birim, 

İDBİ = 4 birim, İDCİ = 7 birim ise 

İBCİ nin alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 



Şekildeki ABC üçgeninde, [BD], ABC açısının, 
[CD], ACB açısının açıortayıdır. 

İBDİ = 5 birim, İCDİ = 7 birim ise 

İBCİ nin alabileceği en küçük tamsayı değeri 
kaç birimdir? 


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 


10 . A 



D 


Şekilde, ABC bir dik üçgen 
İACİ = 4 cm, İBDİ = 2 cm 
İDCİ = 6 cm ve İBCİ tamsayı ise 

İABİ nin en küçük tamsayı değeri kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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B 

Şekildeki ABC üçgeninde 
60“ < m ( BAC ) < 90° 

İABİ = İACİ = 6 birim ise 

İBCİ nin alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


A 



Şekildeki ABC üçgeninde, m(BAC) <90° 

İBDİ = İDCİ, İABİ = 6 birim 
İACİ = 8 birim olduğuna göre, 

İADİ nin alabileceği tamsayı değeri kaç birimdir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


13. Şekildeki 

ABC üçgeninde 

[BD], CBE açısı- 
nın, 

[CD], BCF açısı- e 
nin açıortayıdır. 

İBDİ = 4 birim 

İCDİ = 5 birim ise 

İBCİ nin alabileceği en büyük tamsayı değeri 
kaç birimdir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
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Şekildeki ABC üçgeninde 
İABİ = İBDİ, İADİ = 5 birim 
İACİ = 9 birim ise 

İDCİ nin alabileceği en büyük tamsayı değeri 
kaç birimdir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



Şekildeki verilenlere göre, aşağıdakilerden han- 
gisi yanlıştır? 

A) d < e < a B)b<a<c 

C) d < b < a D) e < a < c 

E) b < c < e 



Şekildeki ABC üçgeninde 
m(BAC) > 120° 

İABİ = 4 birim, İACİ = 6 birim ise 

İBCİ nin alabileceği tamsayı değeri kaç birim 
dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 



B a-2 C 


Şekildeki ABC üçgeninde 

İABİ = 6 birim 

İACİ = 9 birim 

İBCİ = (a - 2) birim ise 

a nin alabileceği en küçük ve en büyük tamsayı 
değerlerinin toplamı kaç birimdir? 

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 



B 19 c 


Şekildeki ABC üçgeninde 
İABİ = (3x + 2) birim 
İACİ = (4x + 3) birim 
İBCİ = 19 birim ise 

İABİ nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç 
birimdir? 

A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 


3. Şekildeki 

ABC üçgeninde 
İABİ = 5 birim 
İACİ = (k + 1) birim 

B 2k-3 C 

İBCİ = (2k - 3) birimdir. 

A A 

m(B)> m(C) ve k e Z + koşullarını sağlayan 
kaç farklı ABC üçgeni çizilebilir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 




fdd GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÜÇGENDE AÇILAR ve AÇI - KENAR BAĞINTILARI 
4. 



A 4 D 3 B 


Şekildeki ABC üçgeninde, İBDİ = 3 birim 
İADİ = İBCİ = 4 birim, İACİ = x birim 
İDCİ = y birimdir. 

x ve y tamsayı ve m ( ABC) > 90° ise 

x in en küçük değeri ile y nin en büyük değerinin 
toplamı kaçtır? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 



Şekildeki 
ABD üçgeninde 
m(BAC) = 70° 
m(ÂCB) = 50° ve 

m( ADB) = 30° ise 

aşağıdakilerden han- 
gisi kesin doğrudur? 

A) İABİ < İCDİ < İACİ 

C) İCDİ < İABİ 

E) İCDİ < İBCİ < İACİ 


Şekildeki 
ABC üçgeninde 
İABİ = 6 birim 
İACİ = 10 birim 
İBCİ = x birimdir. 



B) İBCİ < İCDİ < İACİ 
D) İBCİ < İADİ 



ABC dar açılı bir üçgen ise x kaç farklı tamsayı 
değeri alır? 


Şekildeki ABCD dörtgeninde 
İABİ = 10 birim, İADİ = 8 birim 
İDCİ = 6 birim ise 

İBCİ nin alabileceği en büvük tamsayı değeri 
kaçtır? 

A) 23 B) 22 C) 21 D) 20 E) 19 



Şekilde verilenlere göre, aşağıdakilerden han- 
gisi en büyüktür? 

A) İECİ B) İABİ C) İBEİ D) İBCİ E) İDEİ 



Şekildeki D noktası, 
ABC üçgeninin iç 
bölgesindedir. 

İDCİ = 2 birim 

İBDİ = 1 birim ise, 


Çevre (BDC) + Çevre (ABC) toplamının alabile- 
ceği en küçük tamsayı değeri kaç birimdir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


10. Şekildeki 

ABC üçgeninde / \. 

İADİ = İBDİ ve 

ı rrl İBCİ I AEİ .. / \ 

EC =■*-— 1 = J -— 1 1 dır. r ~ 

1 1 7 8 B c 

A A 

m(DEC) = 140° ise m(A) + m(B) toplamı kaç 
derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 
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11. c 



Şekil düzlemsel olup 

İABİ = 6 cm , İADİ = 8 cm 

İBCİ = 5 cm, İDCİ = 4 cm ise 

İACİ - İBDİ farkının alabileceği en büyük tam- 
sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 



Şekildeki ABC üçgeninde 
DG]BC[ 

İABİ = 6 birim, İBDİ = 2 birim ise 

Çevre(ADC) nin alabileceği en küçük tamsayı 
değeri kaç birimdir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 


12. Bir ABC üçgeninde 

. İBCİ I AB | 

İACİ = 4 birim ve = L — 1 dır. 

5 3 

m(BAC) <90° ise 

İABİ nin alabileceği tamsayı değeri kaç birimdir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


15. 





Şekilde 
m(BAC) > 90° 
m(BDC) < 90° 
İABİ = 8 birim 
İACİ = 15 birim 
İBDİ = 9 birim ise 



İBCİ nin tamsayı değeri için İCDİ nin en küçük 
tamsayı değeri kaç birim olur? 

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 



Şekilde A, C, D noktaları doğrusaldır. 

İBCİ = 4 birim 

İCDİ = 9 birim ve İABİ = İACİ ise 

İBDİ nin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri 
vardır? 

A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 



Yukarıdaki üçgenlerde verilenlere göre, hangisi 
ya da hangileri doğrudur? 

I. e = c 

II. b<d 

III. e > b 

A) Yalmzl B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) İveli E) II ve III 
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1. A 



Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merke- 
zi ve İADİ + İBFİ + İCEİ = 42 birimdir. 

İKEİ = İEGİ ise Çevre (AKG) kaç birimdir? 

A) 28 B) 29 C) 30 D) 32 E) 34 



Şekildeki ABC üçgeninde E ve D ait oldukları ke- 
narların ortası ve [AD] _]_ [EC] dir. S 

§ 

İEGİ = 3 cm 

İBGİ = 12 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 9 B) 9/2 C) 6/3 

D) 9/3 E) 12/2 



Şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi- 
dir. 

İBGİ = 6 cm, İBCİ = 8 cm ve 
İFGİ = Jî cm ise İAGİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 2/7 E) 3/Î4 
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A 



Şekilde CL, AD ve BK doğruları P noktasında ke- 
sişmekte ve İDCİ = 4 İBDİ 

İALİ = İBLİ + 2 birim , İKCİ = 4 birim 

İAKİ = 4 İBLİ - 1 birimdir. 

[BK] X [AC] ise İBKİ kaç birimdir? 

A) 5 B) /23 C) 3/2 D) 3 E) Jî 


A 



Şekildeki ABC üçgeninde [AD] kenarortay 
m(A) = 90° , İADİ = 8 cm, İBKİ = 12cm 
İKCİ = 10 cm ise İKDİ kaç cm dir? 

A) /14 B) 2/Î4 C) 2/Î5 

D) /58 E) 5/Î5 


A 



Şekilde [AH] X [BC] 

İBDİ = İDCİ dir. İHDİ = 3 cm, İBCİ = 8 cm 
İACİ - İABİ = 4 cm ise 
Çevre (ABC) kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
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Şekildeki ABC üçgeninde D ile E bulundukları ke- 
narların orta noktaları ve 

[DC] n [EF] = {K} dır. 

İDKİ = 2 İKCİ ve İDEİ = 4 cm olduğuna göre, 
İBFİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


8. A 



B H C 


Şekilde, G ağırlık merkezi 
[GH]X[BC] dir. 

İABİ = 13cm, İACİ = 15cm 
İBCİ = 14cm ise İGHİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



Şekilde ABC üçgeninde 
[AB] X [AC], [AD] ± [DC] 

İABİ = IBEİ = İECİ 

İEDİ = 1 cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 3/3 C) 2/3 

D) 6 E) 8 


10. Şekildeki ABC 
üçgeninde, 

[AB] X [AC], G 
noktası ağırlık 
merkezi 

[GH] X [BC] 

İBDİ = İDCİ 

İGHİ = 4 cm, İĞDİ = 5 cm ise 

İHCİ kaç cm dir? 

A) 16 B) 17 C) 18 D) 20 E) 21 



11 . 


Şekilde G noktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezidir. 

İGLİ = İLCİ ve 
İGKİ = 6 cm ise 
İBKİ kaç cm dir? 
A) 28 B) 26 



12. Şekildeki ABC 
üçgeninde 

İADİ = 5 cm 

İDBİ = 1 cm 

İBCİ = 4 cm ve 

m(ADE) = 60° dir. 

İAEİ = İECİ olduğuna göre, İDEİ kaç cm dir? 
A) 1 B) | C) 2 D) | E) 3 



13. Şekildeki 

ABC üçgeninde 
b 2 + c 2 = 224 cm 

İBDİ = İDCİ = 2 /T 9 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 5/Î9 

D) 6/Î9 E) 7 



idd | GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÜÇGENDE YARDIMCI DOĞRULAR 


47 



B 6 D x c 


Şekildeki ADC üçgeninde 

İAFİ = İFCİ ve [CB] n [FB] = {B} dir. 

İBEİ = İEFİ ve İBDİ = 6 cm ise 

İCDİ = x kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14 



Şekildeki ABC üçgeninde 
İADİ = İDBİ , İBPİ = İPEl 
2 İTCİ = 2 İTEİ = İAEİ dir. 


(İBCİ + İDKİ) - (İKTİ + İKCİ), İKTİ nin kaç katıdır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 



Şekildeki ABC üçgeninde B, E, T, F noktaları 
doğrusaldır. 

İAFİ = İFCİ, İBEİ = İETİ , İBDİ = İDCİ dir. 
m ( ABC ) + m ( SCB ) = 80° ise 
m(EDF) kaç derecedir? 

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40 E) 20 



1 . 



B 6 C 


Şekildeki ABC üçgeninde, İABİ = 4 cm 
İADİ = 2 cm, İBCİ = 6 cm dir. 

[BH] X [AC] ise İDCİ kaç cm dir? 



Şekilde P noktası ABC üçgeninin diklik merkezi ise 

B noktası APC üçgeninin hangi noktasıdır? 

A) Diklik merkezi 

B) Ağırlık merkezi 

C) Çevrel çemberinin merkezi 

D) İç teğet çemberinin merkezi 

E) Dış teğet çemberinden birinin merkezi 



B c 


Şekilde 

İABİ = /To cm, İAEİ = 3 cm , İECİ = 2 cm ve 
İBEİ = 5 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 2/5 B) 3/5 C) 4/5 

D) /6 E) 2/6 
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Şekildeki ABC üçgeninde [AD] açıortaydır. 

|DC| 3 ı Q 

] = — , c - b = 8 cm ise 

|DB| 4 

(b + c) toplamı kaç cm dir? 

A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 E) 58 


ÜÇGENDE YARDIMCI DOĞRULAR 



B 6 N 18 C 

Şekilde ABC üçgeninde 
m(BAN) = m(NAC) 

İAEİ = İECİ, İBNİ = 6 cm , İNCİ = 1 8 cm 
İBTİ = 4 cm ise İTEİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


ÜÇGENDE YARDIMCI DOĞRULAR 



ABCninde m(ÂBF) = m(FBC) 

m(FİC) = m(DİC) ve 4 İAEİ = 3 İECİ dir. 

İABİ = 6 cm, İCDİ = 4 cm ise 

|BE| , 

] oranı kaçtır? 

I ed i 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 




Şekilde [AC] _L [AD], ACD üçgeninin [CE] iç açıor- 
tayı ve [AB] dış açıortayıdır. 

I BC I 

5 İAEİ = 3 İEDİ ise | oranı kaçtır? 

|ae| 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 



Şekildeki ABC üçgeninde [FC] açıortaydır. 
m(BÂC) = m(CÂD) = m(ÂDB) ve 

3 İBCİ =5 İACİ ise ) Al ~[ oranı kaçtır? 
AD 



Şekilde [AF] ve [DC] açıortaydır. 


Verilenlere göre, oranı kaçtır? 

FC 


B) ^ C) f- 
o / 


D) — E) — 

’ 10 ' 3 



A A 

Şekildeki ABC üçgeninde m(A)> m(C) dir. 
[BD], ABC açısının açıortayıdır. 

[BD] J_ [DC], İAEİ = İECİ ve 

İBCİ - İABİ = 8 cm ise İDEİ kaç cm dir? 



Şekildeki ABC üçgeninde [CN], ACD açısının 
açıortayıdır. 

İBDİ = İDCİ, İANİ = 2 cm, 

İNDİ = 3 cm ve İABİ = 4/Î1 cm ise 

İDCİ + İACİ toplamı kaç cm dir? 

A) 15 B) 5 JV\ C) 16 

D) 18 E) 6/6 



Şekilde İADİ = 4 cm , İDCİ = 6 cm ve 

a - c = 3 cm ise ABC üçgeninin çevresi kaç cm 

dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 E) 25 



Şekildeki ABC üçgeninde 

[CE] iç açıortay, [AD] dış açıortaydır. 

İEBİ = 12 birim, 

İBCİ = 15 birim ve İACİ = 10 birim ise 

(x + y) toplam kaç birimdir? 

A) 18 B) 21 C) 23 D) 25 E) 28 



Şekildeki ABC üçgeninde [BC], ABD açısının açıor- 
tayıdır. 

İBEİ = İECİ olduğuna göre, 

İAEİ = x kaç birimdir? 

A) /21 B) 4 C) /17 

D) /Î5 E) 3 



ABC dik üçgeninde 

[AN] iç açıortay, [AK] dış açıortay olup, 

İACİ = 12 birim ve İNCİ = 6 birim ise 

İBNİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 24 
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B 2 D 3 C 


ABC üçgeninde, [AD], BAC açısının açıortayıdır. 
İABİ = 6 birim, İBDİ = 2 birim, 

İDCİ = 3 birim ise İACİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 



B 10 C 


Şekildeki ABC üçgeninde, [BD], ABC açısının açı- 
ortayıdır. 



3. 


İABİ = 6 birim, İBCİ = 10 birim, 

İADİ = 3 birim ise İDCİ kaç birimdir? 

A) | B) 4 C) 5 D)Ş E) 8 


A 



B D C 


Şekildeki ABC üçgeninde, [AD], BAC açısının açı- 
ortayıdır. 

4 İBDİ = 3 İDCİ 

İABİ = x birim, İACİ = (x + 2) birim ise 

İACİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


6 . 



Şekildeki ABC üçgeninde, m ( BAD ) = m ( DAC ) 
İABİ = 6 cm, İACİ = 10 cm, 

İBDİ = 3 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 3/5 C) 7 D) 2/U E) 8 


A 



B D C 


Şekildeki ABC dik üçgeninde 

[ED]J_[BC] ve [BE] ABC açısının açıortayıdır. 

İEDİ = 4 birim, İABİ = 12 birim ise 

İECİ kaç birimdir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 



Şekildeki ABC üçgeninde 
[CD], ACB açısının açıortayıdır. 

İACİ = 7 birim 
İBDİ = 4 birim ise 

İADİ. İBCİ çarpımı kaç birimkaredir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 



I 
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B C 10 D 


Şekildeki ABC üçgeninde 
[AD], FAC açısının açıortayıdır. 

İABİ = 8 birim, İACİ = 5 birim, 

İCDİ = 10 birim ise İBCİ kaç birimdir? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 



Şekildeki ABC üçgeninde 

[CD], ACB açısının dışaçıortayıdır. 

İACİ = 4 birim, İBCİ = 6 birim ise 

İDAİ, İABİ nin kaç katıdır? 



Şekildeki ABC üçgeninde, [AD], BAC açısının dışa- 
çıortayıdır. 

İACİ = 7 cm, İBCİ = 6 cm, 

İDBİ = 8 cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C)| D) 5 E)Ş 


10. Şekilde ,E 

m(EÂD) = m(DÂB) >^Nv 

İDCİ = 3 İDBİ / \ \ 

İABİ = 6 cm ise / \ n, 

İACİ kaç cm dir? D B 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 


11. Şekildeki ABC üçge- D 
ninde, 

[AE] , BAC açısının, 

[BD], ABF açısının açı- 
ortayıdır. 

İABİ = 6 cm 

İBEİ = 4 cm 

İECİ = 8 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 



B 4 E 8 


12. Şekildeki ABC üçge- 
ninde, 

F noktası iç teğet çem- 
berin merkezidir. 

İBEİ = 4 cm 

İECİ = 5 cm 


İCDİ = 6 cm ise İABİ kaç cm dir? 



A) 10 B) 


C) 11 D) 


13. Şekildeki ABC üçgenin- /|Qı 

de / \\ 

[AN] içaçıortay / \ \ 

[AD] dışaçıortay / \ 

İBNİ = 4cm b N c 

İNCİ = 3 cm ise İCDİ kaç cm dir? 

A) 20 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 
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14. A 



B 5 D 3 E C 


Şekildeki ABC üçgeninde, BAC açısı 3 eşit parçaya 
bölünmüştür. 

İAEİ = 6 cm, İDEİ = 3 cm, 

İBDİ = 5 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 



Şekildeki ABC üçgeninde, [AB] 1 [BD] 
m(EBD) = m(DBC) 

İEDİ = 3 cm, İDCİ = 5 cm ise 

İAEİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 



B 4 D 2 C 

Şekildeki ABC üçgeninde 

m(BÂD) = m(DÂC) 

İBDİ = 4 birim, İDCİ = 2 birim ise 

ABC üçgeninin çevresi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

A) 20 B) 24 C) 27 D) 30 E) 33 



Şekildeki ABC üçgeninde [BE] içaçıortaydır. 
İABİ = 7 birim, İECİ = 3 birim 
İAEİ = x birim, İBCİ = y birim 
x + y = 1 1 birim ise 

x 2 + y 2 toplamı kaç birimkaredir? 

A) 121 B) 111 C) 91 D) 89 E) 79 




2 . 


Şekildeki ABC üç- 
geninde 

[AN] içaçıortaydır. 
İBNİ = 4 cm 
İNCİ = 6 cm ve 
ABC üçgeninin 



çevresi 30 cm ise İABİ kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 


3. Şekilde [AD], 

ABC üçgeninin 
dışaçıortayıdır. 

İABİ = 5 cm 

İACİ = 8 cm 

İDBİ = 15 cm ise 

İBCİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 


E) 9 
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Şekildeki ABC üçgeninde [AN] içaçıortay, 
[AD] dışaçıortaydır. 

İANİ = 6 cm , İADİ = 8 cm ve 

[ = — ise İNCİ kaç cm dir? 

| AC | 2 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 



B 2 n C 


Şekildeki ABC üçgeninde [AN] içaçıortaydır. 

İABİ = 4 cm , İBNİ = 2 cm 

İACİ = 6 cm ise İANİ kaç cm dir? 

A) 2/3 B) 3/2 C) 4 

D) 5/2 E) 6 



Şekildeki ABC üçgeninde 
[BD] ve [CF] içaçıortay 
İBDİ = 3 İFDİ , İABİ = 6 cm 
İBCİ = 8 cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 
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Şekildeki ABC üçgeninde, 

İBDİ = İDCİ , İABİ = 5 cm, İACİ = 7 cm 
İBCİ = 8 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 4 B) J~2A C) 5 D) 4/2 E) 6 




Şekildeki ABC üçgeninde, 1 

[BD], [AC] nin kenarortayıdır. ra 

m 

İABİ = 4 cm, İBCİ = 7 cm, |! 6 ' 

İBDİ = 5 cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) /3Ö B) 6 C) 2/10 

D) 3/5 E) 7 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

D, E, ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 
İGFİ = 3 cm, İGEİ = 5 cm 
İGBİ = 8 cm ise 

İAGİ + İCGİ + İDGİ toplamı kaç cm dir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 25 E) 30 


Şekilde, G noktası 
ABC üçgeninin, K 
noktası da GBC üçge- 
ninin ağırlık merkezidir. 

İKDİ = 2 birim ise 

İADİ kaç birimdir? 

A) 9 B) 12 C) 15 


A 



B D C 


D) 18 E) 21 


Şekilde F noktası 
ABC üçgeninin, G 
noktası da DBC üç- 
geninin ağırlık mer- 
kezidir. 

İADİ = 36 birim ise 

İFGİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 9 C) 12 


Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

[AF] n [DC] = {G} 

G ağırlık merkezi 
[DE] // [BC] 

İGKİ = 5 birim ise 

İAFİ kaç birimdir? 

A) 15 B) 18 C) 20 





Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

G noktası ağırlık 
merkezidir. 

İBFİ = İFGİ 

İKGİ = 6cm ise 



İCEİ kaç cm dir? 

A) 20 B) 25 C) 27 D) 30 E) 35 
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Şekildeki ABC üçgeninde, [FD] // [BC] dir. 
İBEİ = İECİ, İAFİ = İFEİ = 6 cm 
İFDİ = 5 cm, İĞDİ = 4 cm ise 
GBE üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 20 B) 22 C) 25 D) 28 E) 30 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

D noktası ağırlık merkezidir. 

A, D, F noktaları doğrusal 

[BD] 1 [DC] ve İBDİ = 6 cm 

İDCİ = 8 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 



Şekildeki ABF üçgeninde A, B, C noktaları doğru- ^ 
saldır. 

İAEİ = İEFİ 

İDFİ = 2 İBDİ ve İCEİ = 6 birim ise 

İDEİ kaç birimdir? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 


A 



Şekildeki ABC üçgeninde 

İAEİ = İECİ , İADİ = 6 birim 

İDBİ = 2 birim, İBCİ = 10 birim ise 

İDEİ nin alabileceği tamsayı değerlerinin topla- 
mı kaç birimdir? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22 


A 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, G noktası ağırlık 
merkezidir. 

İAGİ = 5 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 10 B) 12,5 C) 15 D) 17,5 E) 20 


13. Şekildeki ABC üç- 
geninde 

K noktası çevrel 
çemberin merkezidir. 

[KD] 1 [AB] 

[KE] 1 [BC] 

[KF] X [AC] ve 
ABC üçgeninin çevresi 20 birim ise 
DEF üçgeninin çevresi kaç birimdir? 

A) 5 B) 8 C)10 D) 13 E) 15 



i 

i 
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14. 



Şekilde, K noktası ABC üçgeninin çevrel çem- 
berinin merkezidir. 

İKEİ = İKFİ ve İADİ = 4 cm, [KE] X [BC] 

[KF] X [AC], İBEİ = 6 cm ise 
ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48 


15. 



Şekildeki ABC üçgeninde E, F, L noktaları doğrusal 
ve [AF] n [BD] = [K] dır. 


İEDİ = İDCİ = 


ae 


İBFİ = İFCİ 


İELİ = 8 cm ise İFLİ kaç cm dir? 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


E)6 


16. Şekildeki 

ABC üçgeninde, 
m(BÂD) = m(DÂC) 

İBDİ = İDEİ =1^1 



İAFUİFCİ ve 

İBFİ = 15cm ise İGKİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


S 

S 


TEST 21 



Şekildeki ABC üçgeninde D, E, F kenarların orta 
noktalarıdır. 

İABİ = İACİ 

İDCİ = 5 birim 

İDEİ = 4 birim ise 

ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 

A) 18 B) 24 C) 26 D) 27 E) 28 



Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi 
İBDİ = 9 birim 
İCFİ = 12 birim ise 

İBCİ nin alabileceği en büyük tamsayı değeri 
kaç birimdir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


3. 


Kenar uzunlukları 6, 8 ve 2 /T 3 birim olan üç- 
genin en uzun kenarortayının uzunluğu kaç bi- 
rimdir? 

A) 4 B) 2/5 C) 6 D) 7 E)/87 
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ÜÇGENDE YARDIMCI DOĞRULAR 


4 . Şekildeki ABC üç- 
geninde 

İBDİ = 2 cm 

İBCİ = İADİ = 6 cm 

İBEİ = /Î7 cm dir. 

İAEİ = İECİ ise İDEİ kaç cm dir? 

A) Jl B) 2/2 C) 3 D) 3/2 E) 5 

5. Şekildeki ABC üçgeninde 
G noktası ağırlık merke- 
zidir. 

İABİ = İACİ 
İAGİ = 12 birim 
İGEİ = 5 birim ise 

İECİ = x kaç birimdir? 

A) 10 B) 9 C)/97 D) 5/2 E) /47 


6. Şekildeki 

ABC üçgeninde 
İADİ = İDCİ 
İBEİ = İEDİ 
İABİ = 3 cm 
İBCİ = 7 cm ve 
İBDİ = 2 Jb cm ise İAEİ kaç cm dir? 

A) 1 B) /3 C) 2 D) /5 E) 3 


7. Şekildeki ABC üç- 
geninde G ağırlık 
merkezidir. 

[EF] // [BG] 

[EC] X [AD] ve 

İEFİ = 3 cm ise 

İACİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 12 








B 16 C 


ABC üçgeninde 

İABİ = 12 birim , İBCİ = 16 birim 

İCDİ = 8 birimdir. [BD] açıortay 

İBEİ = İEDİ = İADİ ise İAEİ kaç birimdir? 

A) 5 B) 4/2 C) 6/3 

D) 8 E) 3/6 

Şekildeki ABC üçgeninde 
A, F, E, D ve B, F, K nok- 
taları doğrusaldır. 

İAKİ = İKCİ 

İBEİ = İECİ 

İEFİ = İEDİ dir. 

İDCİ = 2 cm ise 

İBKİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 



Şekildeki ABC dik üçgeninde G noktası ağırlık 
merkezidir. 

İGEİ = İECİ 

İDCİ = 6 birim ise 

İGKİ kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) | D) | E) | 
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TEST 22 



Şekildeki ABC üçgeninde [FE n [BC = {D} ve 
İAEİ = 8 birim 
İECİ = 4 birim 
İCDİ = 2 birim 

İBFİ 


İBCİ = 10 birim 


ise 


A) 


1 


B) 


I ba | 

C) 3 


oranı kaçtır? 

7 


D) 


E) 4 


2 . 



Şekildeki ABD üçgeninde A, F, C ve B, F, E nok- 
taları doğrusaldır. 

İAFİ = 2İFCİ 

İEDİ = İAEİ 

İBCİ = 4 cm ise İCDİ kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 


C) 


D) 5 E) 6 


4. 


<3 

i» 

I 

s 



Şekildeki ABC üçgeninde [AB] _L [DF] ve B, C, D 
noktaları doğrusaldır. 

İEFİ = 2 birim , İAFİ = İEDİ = 4 birim 

İFBİ = 8 birim ise İAEİ, İBCİ nin kaç katıdır? 

2/5 


A) 

D) 


/5 

2 

2/5 




C) 



Şekildeki ABC üçgeninde [AE] n [DC] = {K} 
İBEİ = İECİ 

İBDİ = 2İADİ ise İDKİ , İDCİ nin kaç katıdır? 
1 


A) 1 


B) 


C) 1 




">! 



Şekildeki 
ABC üçgeninde 
[AD] n [FC] n [B 
İBDİ = İECİ 
İFBİ = 3 birim 
İDCİ = 6 birim 
İAEİ = 8 birim ve 

İBDİ . İAFİ = 36 birimkare olduğuna göre, 

ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 

A) 24 B) 28 C) 32 D) 34 E) 36 
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8 . 



Şekildeki ABC üçgeninde 

[CF] n [BE] n [AD] = {K} ve İAFİ = İFBİ 

İAEİ = 2x birim 

İECİ = x birim 

İDCİ = (x - 1) birim 

İDBİ = (x + 1) birim olduğuna göre, 

x kaç birimdir? 

5 


*>t 


B) 


C) 


D) 3 E) 4 


Şekildeki 
ABC üçgeninde 
İABİ = İADİ = 2İBDİ 
İCDİ = 4 cm 
İACİ = 8 cm 
olduğuna göre, 

İABİ + İBDİ toplamı kaç cm dir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 




ra* 

S 


E) 11 


Şekilde verilenlere göre, İADİ kaç birimdir? 

A) 2 B) 2 /Î4 C) 4/Î4 

D) 18 E) 10/2 
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Şekildeki ABC üçgeninde 
2İABİ 2 + 3İACİ 2 =70 cm 2 dir. 

İBDİ = 3 cm 

İBCİ = 5 cm ise İADİ kac cm dir? 


A) 1 
D) 3/2 


B) 2 
E) 4 


C) 2/2 


10 . 



Şekilde, üçgenin iç bölgesinde bulunan P noktasın 
dan üçgenin kenarlarına dikmeler inilmiştir. 

Verilenlere göre, İFCİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 2/5 C) 5 

D) 4/2 E) 2/To 



Şekildeki ABC üçgeninde P noktası üçgenin 
kenarorta dikmelerinin kesim noktasıdır. 

Çevre (ABC) = 12 birim ise 

İAPİ nin alabileceği tamsayı değeri kaç birimdir? 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 



62 


12 . 
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13 . 


Şekildeki ABC üçgeninde F, E, D ve F, B, C nok- 
taları doğrusal 

IaeUIebI, 1^1 = | 

|DC| 3 

İABİ = İBCİ = 5 birim ise İFBİ kaç birimdir? 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 



15 . 


Şekildeki ABC üçgeninde 

[AK O [FE = {D} ve İBKİ = İEKİ + 2 

İABİ = 3 Jb cm , İAFİ = 4 cm , İEFİ = 3 cm dir. 

D noktası AEC üçgeninin diklik merkezi olduğu- 
na göre, İBKİ kaç cm dir? 

A) 4 B)2/5 C) 5 

D) 6 E)/41 


& 


14 . 



Şekilde K noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir. 
İACİ = 8 birim, İABİ = 10 birim 
İBCİ = 12 birim olduğuna göre, 

İBDİ - İDCİ farkı kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



Şekilde K noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin 
merkezidir. 

[KD] 1 [BC] , [KE] _L [AC] 

[KF] 1 [AB] ve İABİ = 10 birim , İACİ = 14 birim 
İBCİ = 16 birim ise 

DEF üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 

A) 4/3 B) 5/3 C) 6/3 

D) 8/3 E) 10/3 


16 . 



Şekildeki ABC üçgeninde [AB] // [KD] 

İBEİ = İEFİ 

2İDFİ = 3İKFİ ve İBCİ = 12 birim ise 

İFCİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 


17 . Şekildeki 

ABC üçgeninde 
İADİ = 7 cm 
İCDİ = 8 cm 
İABİ = İACİ = 9 cm 
ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 



D) 6 E) 7 
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2 . 


TEST 23 



Şekildeki ABC dik üçgeninde 
İABİ = 4 cm , İBCİ = 6 cm ise 

İACİ kaç cm dir? 

B) 5/2 
E) 8 


A) 7 
D) 3/6 


C) 2/13 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, 

İBCİ = 5 cm , İACİ = 7 cm ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 3/2 B)2/6 C) 5 D) 2/7 E) 6 


t, 

s 

1 


3 . 



Şekildeki dik üçgende, 

İABİ = (x - 1) birim 

İACİ = x birim 

İBCİ = (x + 1) birim ise 

ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
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4 . 



B C 

Şekildeki dik üçgenin çevresi 24 cm dir. 

İABİ = 8 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, 

İADİ = İDCİ ve İABİ = 3 birim 

İBDİ = 4 birim ise İACİ kaç birimdir? 

A) 3/lÖ B) 7/2 C) 10 

D) 6/3 E) 12 



B E C 

Şekildeki ABC dik üçgeninde, [DE] JL [BC] dir. 
İABİ = 9 cm, İADİ = 2 cm 
İDCİ = 10 cm, İDEİ = 6 cm ise 

İBEİ kaç cm dir? 

A) 5 ■ B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 
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ÖZEL ÜÇGEN 



A a B 

Şekildeki ABCD dörtgeninde 
İBCİ = 10 birim , [DC] _L [BC] 

A A 

m(A) = m(B) 

İABİ = a birim, İADİ = d birim ise 
(a + d) toplamı kaç birimdir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



B 


Şekildeki ABC üçgeninde 
İABİ = 2 cm, İBCİ =3/3 cm 
m (ABC) =150° ise İACİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 3/3 E) 4/3 



B C x D 

Şekilde ABC ve ECD. dik üçgenlerdir. 

A A 

m(B) = 60° ve m(E) = 30° dir. İABİ = y cm, 
İCDİ = x cm ve x + y = 6 cm olduğuna göre, 
üçgenlerin çevreleri toplamı kaç cm dir? 

A) 6(/3+3) B)3(/3+3) 

C) 6/3+3 D) 3(5 + /3) 

E) 18 



A 



Şekildeki ADC üçgeninde İABİ = İACİ, 

İBCİ = 6 cm , İADİ = 8 cm ve 
A 

m(D) = 30° olduğuna göre, 

ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 28 E) 32 


C 



Şekildeki ABC üçgeninde [AB] 1 [AC] 
m(ABC) = 15° 

İACİ = 1 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 2 /2 C) /3 + /2 

D) 4 E) /6 + J2 



Şekildeki ABC üçgeninde A, E, D noktaları doğru- 
sal ve [AB] ± [AC] 

İABİ = İBDİ = İDCİ 


İAEİ = İEDİ ise 7^7 oranı kaçtır? 

|be| 

A) 1 B) 2 C) /3 D) /2 E) /I 
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Şekildeki ABC üçgeninde 
[BK] n [AD] = {L} ve [AB] 1 [AC] 
İBDİ = İDCİ İKCİ = 2 İAKİ 
İABİ =2/7 cm İACİ = 6 cm dir. 
İALİ kaç cm dir? 



Şekildeki ABC dik üçgeninde 
[BD] açıortay ve İBDİ = İDCİ dir. 
İBCİ =4/3 cm olduğuna göre, 

İADİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 

D) 3 E) 2/2 


C) 2/3 


13. Şekildeki ABC üç- A 

geninde A 

[AH] _L [BC] / \ 

. c / \ b 

İBHİ = p birim / V 

İHCİ = q birim /_ ^ \ 

veriliyor. B p H R 1 

b 2 - c 2 = 48 birimkare 

p + q = 12 birim ise p.q kaç birimkaredir? 
A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 


14 . Şekilde 

A 

m ( A ) = 90° olan 

ABC dik üçgenin- 
de 

[AD] _L [BC] ve 
[DE] _L [AB] dir. 



B p D 


İBDİ = p birim, İDCİ = k birim ise 

İDEİ . İACİ çarpımı kaç birimkaredir? 


A) p (p + k) B) k(k + p) 

D) k 2 . p E) p . k 

15 . Şekildeki ABC A 

üçgeninde 

[AB] l [AC] / 

[BD] açıortay 

İADİ = 5 cm B 

İBDİ = İDCİ ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 5/3 B) 6/3 

D) 10/3 E) 15/3 


C) p 2 . k 


C) 8/3 


^ I. \ 

D B C 

Şekilde ABC ve DEC dik üçgenler 
[Al], [Dİ], [Cl] açıortaylardır. 

AID açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 


16. Şekildeki ABC üçge- 
ninde [AB] l [AD] 

[BD] açıortay 

İAEİ = İECİ 

4. İAEİ = 3 İBEİ ise 

|ab| , 

■ oranı kaçtır? 
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TEST 25 



Şekilde, m( AFC) = m(BEC) =90° 
m (ABC) =60° 


ÖZEL ÜÇGEN 


3 . A 



Şekildeki ABC dik üçgeninde 
[BD] 1 [DE] 

İADİ = İDBİ = İDCİ 

İDEİ = 2 /3 cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 9 C) 8 D) 12 E) 15 


ÖZEL ÜÇGEN 



Şekildeki ABC üçgeninin çevresi 24 cm dir. 
[AH] ± [BC] İBHİ = 2 cm 
İHCİ = 6 cm ise (b - c) farkı kaç cm dir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


İEDİ = 2 cm 
İDCİ= 4 cm ise 



Şekildeki ABC üçgeninde 
[BD]±[AC] dir. 

m( A) = 30°, İDCİ = 3 birim 
m(ÂBC) = 90° ise 

ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 

A) 6 B) 8 J~3 C)18/3 

D) 18 E) 22/3 



A 



Şekildeki ABC dik üçgeninde 
[AE] 1 [BC] İBEİ = 2 cm 
İECİ = 8 cm İDBİ = /Î3 cm ise 

İADİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 


7 . A 



Şekildeki ABC ikizkenar dik üçgeninde 
İBCİ = 18 cm, İCDİ = 3 cm ise 

İADİ = x kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 18 



Şekildeki ABC ikizkenar dik üçgeninde 
m(BDC) = 75°ve İDCİ = 3/2 birim 
ise İADİ kaç birimdir? 

A) /3 B) 2 C)/6 

D) 2/2 E) 2/3 
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9. Şekilde B, E, D noktalan 
doğrusal 


m(BÂC) = m(CAD) 

[AC] _L [BC] 

İBEİ = İEDİ 
İABİ = 8 cm 
İADİ = 3 cm ise 
İECİ kaç cm dir? 

A) 1 B)f C) 2 



D)| E) 3 


10 . Şekilde 
[EB]± [BC] 

İADİ = İDCİ 
İBCİ = 2 birim 
m(BED) =30° 
m(BAC) = 45° ise 
İAEİ kaç birimdir? 

A) /3-1 B) 

C) 2- /3 
E) 2/3-3 



2/3-1 

D) 3-/3 



Şekildeki ABC dik üçgeninde [AD], BAH açısının 
açıortayıdır. 

m(BAC) = 90°, [AH] 1 [BC] 

İACİ = 8 cm, İHCİ = 6 cm ise 

İDHİ kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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ÖZEL ÜÇGEN 



Şekilde, m(BAC) = m(EBC) =90° 
m(ÂCE) = m(ECB) 

İBCİ = 10 cm, İADİ = 3 cm, İEBİ = 5 cm ise 

ADC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 18 C) 15 D) 12 E) 9 



Şekildeki ABC üçgeninde 
[DC], ACB açısının açıortayıdır. 

[DE] 1 [AC], İCDİ =4/5 cm, İCEİ = 8 cm 
İBCİ = 10 cm ise İDBİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 2/5 C) 4 

D) 6/5 E) 8/5 



İAEİ = 5 birim 


İBCİ = 2/2 birim ise 

İACİ . İECİ çarpımı kaç birimkaredir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 




Şekilde ABC ve AEF üçgenleri birer dik üçgendir. 

[CD] 1 [AB] 2İAFİ = İFBİ 

İAEİ =2/3 birim olduğuna göre, 

İACİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 4 J~2. C) 6 

D) 6 /2 E) 8 



Şekilde ABD ve ABC dik üçgenlerdir. 

İAEİ = İADİ = 5 birim ve İECİ = 3 birim ise 

İEDİ kaç birimdir? 

A) 5 B) 4 C)2/3 

D) 2/5 E) 2 J~2 



B 


Şekildeki DBC üçgeninde [AC] 1 [ BC] dir. 

İABİ = İDCİ = 2 birim 

İACİ = İBCİ ise İADİ = x kaç birimdir? 

A) /3 B) 2 C) /3-1 

D) 2-/3 E) /3 + 1 
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Şekildeki ABC üçgeninde 
m (ABC) = 55° İABİ = İACİ 

İEAİ = İEDİ ise m(AED) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


2. A 



B C 


Şekildeki ABC üçgeninde 1 

S 

[BD], ABC açısının açıortayıdır. ^ 

İABİ = İACİ ve İADİ = 3 cm 1 



Şekilde ABC eşkenar üçgen, B, C, D noktaları 
doğrusaldır. 

[BH] 1 [AC] İCHİ = İCDİ 

İABİ = 4 cm ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 



Şekildeki ABC üçgeninde 
m (ABC) = 30° m(DAE) = 45° 
m(ÂED) = 75° ve m(EAC)=15° ise 


İDCİ = 5 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 12 B)^ C) 14 D) Ş E) 16 

o 2 



B H C 


Şekildeki üçgende, [AH] 1 [BC] dir. 

İABİ = İACİ = 13 cm 

İBCİ = 10 cm ise İAHİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


İBCİ, (İADİ + |AC|) toplamının kaç katıdır? 

A) f B) 1 C)| D) | E) 2 


6. A 



B C 


Şekilde, [AD] // [BC] ve [CD] 1 [AD] dir. 
m(BAC) = 120° 

İABİ = İACİ ve 

İCDİ = 2 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 4/3 

D) 8 E) 6/3 
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ÖZEL ÜÇGEN 


7. 


Şekildeki ABC üçgeninde 
m(BAÖ) = m(DÂC) 

İBDİ = İDCİ = 4 cm 
İADİ = 6 cm ise 
İABİ kaç cm dir? 



A) 7 B) 2/Î3 C) 3/6 


D) 8 E) 9 


8 . Şekildeki ABC eşkenar 
üçgeninde 

[DE] 1 [BC] 

[EF] 1 [AC] 

İADİ = 1 cm 

İCFİ = 2 cm ise 

ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 23 



9. Şekildeki ABC üçgeni 
eşkenardır. A, B, D 
noktaları doğrusal ve 

[DH] ± [AC] 

İBEİ = İECİ 

İCHİ = 3 cm ise 

İDHİ kaç cm dir? 



A) 6/3 B) 7/3 C) 8/3 

D) 9/3 E) 10/3 


10. Şekildeki dik üçgende 
G ağırlık merkezidir. 
IABİ = İACİ ve 
İAGİ = 4 cm ise 



İABİ kaç cm dir? 

A) 6/2 B) 8 C) 10 

D) 8/2 E) 9/2 



A 



Şekildeki ABC üçgeninde, [AE] 1 [BC] 

[BD] 1 [AC] 
m(BAE) = m(EAC) 

İADİ = İDCİ ise m(AFB) kaç derecedir? 

A) 100 B) 115 C) 120 D) 135 E) 140 



Şekildeki ABC üçgeni eşkenardır. 
m(DBC) = 15° ve 


İDCİ = 2 cm ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 3 + /3 B) 4 + 2/3 C) 6 

D) 3/3 E) 8 


13. A 



B C 


Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde 
D noktası ağırlık merkezidir. 

İABİ =6/3 cm ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 2 /3 C) 4 D) 3 /3 E) 6 
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Şekildeki ABC üçgeninde, [AD] ve [BE] açıortaydır. 
İACİ = İBCİ , İADİ = İECİ ise 

m(ACB) kaç derecedir? 

A) 30 B) 36 C) 45 D) 54 E) 60 



Şekilde 

A, C, D noktaları doğrusaldır. 

İABİ = İACİ = İBCİ = 6 cm 

m(CBD) = 15° ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 3/6 C) 4/3 

D) 9 E) 6/3 


16. Şekilde B, D, E nokta- 
ları doğrusaldır. 

[AC] X [BC] ve 

[BD], ABC açısının 
açıortayıdır. 

İBDİ = İDEİ 



İBCİ = 3 cm, İABİ = 6 cm ise İAEİ kaç cm dir? 

A) 2/3 B) 4 C) 3/3 

D) 4/2 E) 6 
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Şekilde ABC eşkenar üçgendir. 
[FH] 1 [BC], [EF] 1 [AB] 


İECİ = 3 cm , İBHİ = 4 cm ise 


2 . 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 21 B) 24 C) 30 D) 36 E) 39 


A 



Şekilde [AD] açıortay 

[AD] ± [BD] ve İBEİ = İECİ dir. 

İABİ = 6 cm , İACİ = 8 cm ise 

İDEİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



B 4 E C 


ABC eşkenar üçgen, [ED] 1 [AB], 

İBEİ = 4 cm, İADİ = 6 cm ise 

E noktasının [AC] ye uzaklığı kaç cm dir? 


A) 2/3 



B) /3 
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ABC ve BED eşkenar üçgenlerdir. 

İADİ = İDCİ = 2 cm dir. 

BEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 4/3 B) 2(/3 +1) 

C)3(/3+1) D) 5/3 

E) 8 


12 . 


E 

Şekilde [AB] X [BC] 

İAFİ = İFCl = IBEİ ise 

m(EFC) , m(AEF) nin kaç katıdır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 



ABC eşkenar üçgen 

2 İECİ = İAEİ = 4 cm , İBEİ = İEDİ ise 
İCDİ kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) v /3 D) 4 E) 2 v /3 




A 



ABC eşkenar üçgen 
İHCİ = İDKİ , İBKİ = İKCİ 
[HC] X [AD] , İADİ = 12 cm ise 

İBKİ kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 


G, ABC eşkenar üç- 
geninin ağırlık merkezi 

m(GDC) = 45° 

İĞDİ = 4/2 cm ise 

İBDİ kaç cm dir? 

A) 2/3-3 
C) 4(/3-1) 

E) /3-1 


D) 5 E) 6 


A 



B D C 


B) 2/3-1 
D) 2(/3-1) 


Şekildeki ABC eşkenar 
üçgeninde 

İABİ = İADİ ve 

[AH] X [BC] dir. 

İHDİ = 1 cm ise 

İAHİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 



D 


C) 2/3 


D) 2 /3 + 1 E) 2 /3 + 3 
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7. Şekilde 

[BA n [KF = {E} 
m 1 [BC] 

[AH] 1 [BC] 

İBHİ = İHCİ dir. 
İHKİ = 3 cm 
İEFİ = 12 cm ise 
İAEİ kaç cm dir? 
A) 2/5 
D) 2/ÎÖ 



B) 5 C) 6 

E) 3/5 



Şekilde [AN] J. [CN, İADİ = İDBİ 

m(ÂCN) = m(NCE) , İBCİ = 8 cm 

İDNİ = 10 cm olduğuna göre, İACİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C)10 D)12 E) 14 



BE C 


Şekildeki ABC üçgeninde, İACİ = İBCİ ve 
[KL] ± [AC], [KE] _L [BC] dir. 

İKLİ + İKEİ = 3 cm 

İABİ = /TÖ cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) 3 B)/ÎÖ C) 4 

D) 2/5 E) 5 



A 



Şekilde, ABC eşkenar üçgendir. 

İAEİ = İEBİ ve İEFİ = İFCİ 
İACİ=12 cm olduğuna göre, 

İAFİ = x kaç cm dir? 

A) 2/7 B) 3/3 C) 3/7 

D) 2/3 E) 4/7 



B d C 

Şekildeki ABC üçgeninde 
İABİ = İBCİ, İADİ = İACİ dir. 

İBDİ = 8 cm, İDCİ = 4 cm ise 

İADİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 3 J~3 C)4/3 

D) 6 E) 8 



B 

Şekilde DEC eşkenar üçgen, m(ACB) = 120° dir. 
İDAİ = 3 cm, İEBİ = 6 cm olduğuna göre, 

İECİ = x kaç cm dir? 

A) 2/2 B) 3 C) 3/2 

D) 2/3 E) 4 
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15. 




B C 


Şekilde BDC eşkenar üçgen 
İBDİ = İDAİ 

Alan(BAD) = 6/3 cm 2 ise İABİ kaç cm dir? 
A) /6 B) 2/6 C) 6/2 

D) 4/3 E) 3/6 



Şekilde, [BD], ABC açısının açıortayı, 
[BD] 1 [DC] 

İBCİ = 2 İABİ 
İEFİ = İFCİ 
İACİ = 9 cm ise 
İDFİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 3,5 D) 4 


E) 4,5 



Şekilde, 
m( ADB) = 30°, 

[CH] 1 [AB] 

İCHİ = 4 cm 
İABİ = İACİ ise 
İBDİ kaç cm dir? 

A) 2/3 B)3/2 CJ4/2 

D) 6 E) 8 




B C D 


Şekilde ACD eşkenar üçgen 
İCDİ = 6 birim 
m(BÂC) = 15° ise 

İBCİ kaç birimdir? 

A) 3 B) 3(/3-1) 

C) 3/3-2 D) 3(/3-2) 

E) 4/3 
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Şekilde d 1 // d 2 II d 3 

İABİ = 16 birim, İBCİ = 20 birim, 

İA'B'1 = 12 birim ise İB'C'I kaç birimdir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21 


2. Şekilde, 

d 1 // d 2 // d 3 

İABİ = x cm, 

İBCİ = (2x - 3) cm 
İDEİ = (x + 2) cm 
İEFİ = 2x cm ise 
İBCİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 


3. Şekildeki ABC A 

üçgeninde, 

[DE] // [BC] 

İDEİ = 9 cm 

İBCİ = 15 cm 

İECİ = 4 cm ise 

İAEİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 




5. 


6 . 


Şekildeki ABC üçgeninde, 
[DE] // [BC] 

İDBİ = 2 İADİ 
İBCİ = 12 cm ise 

İDEİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 



Şekilde, A 

[EF] // [BC], 

[FK] // [CD] 

İEFİ = İCDİ = 6 cm 

E 

İBCİ = 9 cm ise 

İFKİ kaç cm 
dir? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 


Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

[DE] // [FK] // [BC] 

İAEİ = İEKİ = İKCİ 

İFKİ = 6 cm ise 

İDEİ + İBCİ toplamı 
kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 




Şekildeki ABC üçge- 
ninde, D, E ve F bu- 
lundukları kenarların 
orta noktalarıdır. 

Çevre (ABC) = 24 cm 
ise 

Çevre (DEF) kaç cm 
dir? 



B F C 


A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24 
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ÜÇGENLERDE BENZERLİK 


A 



Şekilde, [DE] II [FK] // [AC] 

İBDİ = İDFİ = İFAİ ise 
İACİ , İGKİ nın kaç katıdır? 

A) | B) 2 C) \ D) | E) 3 



Şekildeki ABC üçgeninde, [EF] II [BC], 

İABİ = 4 İEBİ, İADİ = İDCİ ise 
İBCİ , İEFİ nin kaç katıdır? 

A) 2 B) | C) 3 D) 7 - E) 4 



Şekilde, [EF] // [BC] , [FG] // [AD], 

İEFİ = 5 cm, İBCİ = 9 cm, 

İFGİ = 6 cm ise İADİ kaç cm dir? 

A) 13 B) 13,5 C) 14 D) 14,5 E) 15 



A 



E 


Şekilde, [AB] // [DE], 

İABİ = 6 cm, İDEİ = 4 cm, 

|AEİ = 20 cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 



Şekilde [DE] // [BC] olması için İADİ nin değeri 
kaç birim olmalıdır? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

[DE] // [BC], İDBİ = 2 İADİ ise 

! C f -1 oranı kaçtır? 

|fd| 

A) J . B) | C) 2 D) | E) 3 


fdd I GEOMETRİ SORU BANKASI 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

İDCİ = 2. İADİ , 3 İBEİ = 2İECİ ise, 

İBFİ , İFDİ nin kaç katıdır? 

A) | B) 1 C) | D) 2 E) 3 


15. . D 4 c 



Şekilde [DC] // [EF] // [KL] // [AB] 

İDEİ = İEKİ = İKAİ 
İDCİ = 4 cm 

İEFİ = 7 cm ise İKLİ + İABİ toplamı kaç cm 
A) 18 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27 


TEST 30 



Şekilde 

[EF] // [BC], [EG] // [AD], 

İEFİ = , İDAİ = 9 cm ise 

3 

İGEİ = x kaç cm dir? 

A) | B) 5 C) 6 D) 7 

2. Şekildeki ABC üç- 
geninde, G noktası 
H ağırlık merkezi 

| [DE] // [BC], 

Jj İADİ = (x + 1) birim 

İECİ = (y-2) birim 

İBDİ = 2 birim, İACİ = 9 birim ise 

(x + y) toplamı kaç birimdir? 

A) 4 B) 8 C) 12 D) 1( 




Şekilde [AB] // [EF] // [DC], 

İABİ = 6 cm, İDCİ = 3 cm ise 

İEFİ kaç cm dir? 

A) | B) 1 C)| D) 2 E)| 


3. Şekilde; 

[DE] // [BC] 

İDEİ = 8 cm 
İBCİ = 10 cm 

Alan (ABC) = 60 cm 2 b 

ise İDFİ = x kaç cm dir? 

A) | B) Ş C) 2 D) - 
O o 
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11. K A 



Şekildeki ABC üçgeninde E, K, C noktaları 
doğrusaldır. 

[ED] // [BC], [DF] // [AB], 3İAEİ = 2İEBİ, 

İÇKİ = 6 cm ise İEKİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 



Şekilde [DB] n [AC] = {H} 

[DB] n [A E] = {F} [DC] // [AB], 

[AD] // [BC] ve 4İDEİ = 3İECİ dir. 

İDBİ = 20 cm ise İFHİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

[AE] // [FD], [AC] // [FE] dir. 

İBDİ = 4 cm, İBCİ = 9 cm ise 
İBEİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 



Şekildeki ABC üçgeninde 
[DE] // [BC], [FE] // [DC] 

İAFİ = 2 birim , İDFİ = 4 birim ise 

İBDİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


.A 


k 

L\ 


Şekildeki AFK üçgeninde 

[BC] // [DE] // [FK] ve İABİ = İBDİ = İDFİ dir. 

S., ve S 2 bulundukları bölgelerin alanları olmak 
üzere, S 1 = 6 cm 2 , S 2 = 25 cm 2 ise 

İHKİ, İHFİ nın kaç katıdır? 

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5 



5x+2 E x+2 B 


Şekilde, bazı kenarların uzunlukları üzerlerine yazıl- 
mıştır. 

[AC] n [BD] n [HE] = [F] ve 

[AD] // [HE] // [CB] ise 
İEHİ kaç birimdir? 

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 
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Şekilde İADİ = İDCİ 

İECl = 12cm ve 2 İBEİ = 3 İEAİ ise 

İEFİ = x kaç cm dir? 

A) 4,5 B) 4 C) 3,5 D) 3 E) 2,5 




Şekilde d x c 

[DC] // [EF] // [AB] 

İDCİ = x birim, 

İEFİ = 5x birim, 

İABİ = 10x birim ise 
, A 10x B 

DE , 

[ oranı kaçtır? 

|EA| 

A) I B > I f f * \ 


Şekildeki ABC üçgeninde 
[BC] // [KL] 

3 İBDİ =2 İDCİ 
2 İALİ = İLCİ ve 
İKLİ + İBCİ = 12 cm ise 
İBDİ kaç cm dir? B D c 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


K 




ABCD paralelkenarında 

[AD] n [BF] = [E] ve [FB] n [AC] = [K] dır. 

İFKİ = 1 cm, İEDİ = 6 cm 

İBKİ = 3 cm ise İBCİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 9 




Şekilde 
İBEİ = İEAİ 
İBDİ = İDCİ ve 
İACİ = 8 birim 
İAKİ = 2 birim ise 

İEFİ , . . 

7 ; oranı kaçtır? 

|FC| 



A) - B) - C) - D) - E) - 
1 4 'a ' 5 '8 '5 



5 İEAİ = 3 İEBİ dir. 


İBCİ = 24 cm ise İDFİ kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 


8 . 



Şekilde [EK] // [BC] 

M = ! , İABİ = 10 cm, 
|FE| 5 


7 oranı kaçtır? 

AE 





İCDİ = 6 cm dir. 



9 . 


Şekilde İABİ = İBKİ 





Şekildeki ABC üçgeninde 
[FD] // [BE], [ED] // [BC] 

İADİ = 3 birim , İBDİ = 1 birim ise 

| AFİ , 

7 7 oranı kaçtır? 

I CE | 



İPCİ = 13 cm , İKCİ = 5 cm 
[AB] X [AC] , [PK] _L [BC] ise 

ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 60 B) 85 C) 125 D) 140 E) 150 



G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi 

[FK] // [BC], [EF] // [BD] ve 

İEFİ = 4 cm ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 


İBCİ = 12 cm , İEFİ = 3 cm 
[BC] // [EF] // [DA] dır. 

Verilenlere göre İADİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



B k D C 


Şekildeki ABC üçgeninde E, A, C noktaları doğru- 
saldır. 

İBDİ = İDCİ ve [AD] // [EK] dır. 

2 İACİ = 5 İEAİ , İABİ = 20 cm dir. 

İBFİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12 
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14. A 



D B C 

Şekildeki ABC üçgeninde D, E, F noktaları doğru- 
saldır. 

[EG] // [DC], İAFİ = İFGİ = İĞCİ 
İBCİ = 15 birim ise İBDİ kaç birimdir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



B L c 


Şekildeki ABC üçgeninde 



[DE] // [BC] , [KL] // [AC] 


İÇE] = İÇy = l ! S e Mi 

I AE I |BL| 3 |DB| 


oranı kaçtır? 


A) \ B) 1 C) | D) | E) | 



B 2 D 5 C 


Şekildeki ABC üçgeninde 

[AD] n [BE] = {T} , İATUİDTİ dir. 

İBDİ = 2 cm , İCDİ = 5 cm ve 

İAEİ = 4 cm ise İCEİ = x kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17 



Şekildeki ABC üçgeni ile EFD üçgeni benzerdir. 
İABİ = 4 cm, İBCİ= 8 cm, 

İDEİ = 9 cm, İDFİ = 1 2 cm ise 

İACİ + İEFİ toplamı kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 



B K C E F 

Şekildeki BAC üçgeni ile DFE üçgeni benzerdir. 
[AK] ve [FL] açıortay, 

İAKİ = 6 cm, İFLİ = 3 cm 
İABİ = 9 cm ise İDFİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6 
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B 6 D C 


Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) = m(EDB) dir. 

Verilenlere göre, AEDC dörtgeninin çevresi kaç 
birimdir? 

A) 36 B) 40 C) 52 D) 54 E) 72 



Şekilde ABCD dikdörtgendir. 

[DF] 1 [FE] 

İAFİ = 2 cm 
İBEİ = 3 cm ise 

İCEİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) i C) 2 D) | E) | 


3. A 



B 2 D C 


Şekilde 

m(BÂD) = m(BCA) 

2 İBDİ = İABİ = 4 cm ise 

İDCİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


4. 


6 . 


A 



B D C 


Şekilde İABİ = İACİ 

[DF] 1 [AB] , [ED] 1 [BC] , İFBİ = 3 İDCİ ve 
İFDİ + İDEİ = 12 cm ise İDEİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


A 

Şekilde 

[DF] // [EK] // [BC] 

İADİ =2cm 
İDEİ = 3 cm 
İEBİ = 1 cm 
Alan (ADF) = S 1 cm 2 
Alan(DEKF) = S 2 cm 2 

S + S 

Alan(EBCK) = S„ cm 2 ise — — oranı kaçtır? 

S 2 

A) | B) | C) | D) y E) | 


A 


Şekildeki ABC üçgeninde [AD] kenarortay 
G ağırlık merkezi, 

[AB] 1 [AC], 

[GE] // [BC] ve 
İĞDİ = 2 cm ise 
İGEİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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TEST 34 


B 1 


Şekildeki ABC üçgeninde 
İACİ = 2 /5 cm , İADİ = 3 cm 
İDCİ = 4 cm , İBDİ = 1 cm dir. 

İABİ kaç cm dir? 

A) ~~ B) 3/5 

D) 2/5 E) 



Şekilde [BD] ± [AC], 
m (ÂİD) = m(DCE) = m (ECB) 

3 İBEİ = 5 İEDİ ise oranı kaçtır? 

I ed | 



Şekildeki ABC üçgeni ile DFE üçgeni benzerdir. 
İBCİ = 3 birim, İEFİ = 5 birim, 

A!an(ABC) = 18 birimkare ise 
Alan(DEF) kaç birimkaredir? 

A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

İADİ = İDBİ, İAEİ = İECİ 
A!an(ADE) = 3 birimkare ise 

Alan(BCED) kaç birimkaredir? 

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15 



Şekilde ABCD kare, MNQC dikdörtgendir. 
İCPİ = İPBİ , A(MNQC) = 32 birimkare ise 

İABİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


Şekilde [AB] // [CD], [AD] n [BC] = [E] dir. 
İBEİ = 2 birim, İECİ = 3 birim, 

Alan(ABE) = 4 birimkare ise 

Alan(CED) kaç birimkaredir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 
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4. Şekildeki ABC üçgeninde, 
[DE] // [BC] dir. 

Alan(ABC) = 9 Alan(ADE) 
ve İDEİ = 2 cm ise 

İBCİ kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

[DE] // [AB], 

[DF] // [AC], 

İBEİ = İFCİ = 2 birim, 

İEFİ = 3 birim, 

Taralı alan 20 birimkare ise 



B 2 E 3 F 2 c 


Alan(DEF) kaç birimkaredir? 

A) 3 B) 4,5 C) 6 D) 7,5 E) 9 


Şekildeki ABC dik 
üçgeninde, 


[AH] X [BC] dir. 
İBHİ = 4 cm, 

İHCİ = 16 cm ise 



B 4 H 16 C 


İAHI kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


Şekildeki ABC dik 
üçgeninde, 


ÜÇGENLERDE BENZERLİK 


[AB] 1 [AC], 

[AH] -L [BC] dir. 
İAHİ = 4 /3 cm, 
İBHİ = 6 cm ise 



B 6 H 


İHCİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 



B 4 D 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

[AB] X [AC], [AD] X [BC], 

İBDİ = 4 cm, İDCİ = 5 cm ise 

lABİ kaç cm dir? 

A) 2/5 B) 5 

D) 6 E) 3/5 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, 

[AB] X [BC] ve [BD] X [AC] dir. 
İBDİ =2/6 cm, İDCİ = 3 cm ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 6/2 B) 9 

D) 3/TÖ E) 7/2 



C) 4/2 


C) 2/22 


Şekildeki ABC üçgeninde, [FD] // [KE] // [AB] dir. 


İADİ = İDEİ = 


İBKİ = İKCİ, 


İFDİ = 1 cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 
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Şekilde [EF] // [BD] , B, L, F ve E, L, D nok- 
taları doğrusaldır. 

İBCİ = İCDİ , İFKİ = 2 cm, İKCİ = 4 cm ise 
İBLİ , İLFİ nin kaç katıdır? 

A) 2 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 4,5 



Şekildeki ABC üçgeninde, [DE] // [BC] dir. 

İADİ = 10cm, İDFİ=4cm, İFCİ = 6 cm ise 

İDBİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



Şekildeki ABC üçgeninde B, F, E noktaları doğru- 
sal ve [DE] // [BC], 

İABİ = 3 İADİ, İFCİ = 2 İFKİ, 

İBCİ = 6 cm ise İDEİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 




Şekildeki ABC üçgeninde D, B, C ve D, E, F nok- 
taları doğrusaldır. 

İAFİ = İFCİ , İDEİ = İEFİ, 

İBEİ = 2 cm ise İAEİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

İDCİ = 2İADİ , İBFİ = İFDİ, 

İFEİ = 3 cm ise İAFİ kaç cm dir? 
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 



Şekildeki ABC üçgeni eşkenardır. 

A, B, D ve D, F, E noktaları doğrusal 
İBDİ = 6 cm, İBFİ = 3 cm, 

İECİ = 4 cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
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TEST 35 



Şekildeki ABC üçgeninde, m(BCA) = m( ADE) 
İADİ = 4 cm, İDBİ = 2 cm, 

İAEİ = 3 cm, İECİ = x cm 
olduğuna göre x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 



4 . 


Şekildeki ABC üçgeninde m(BFD) = m( ACB ) 
İAFİ = 1 birim, İCDİ = 1 birim, 

İBCİ = 4 birim olarak veriliyor. 

İBFİ = x kaç birimdir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


§. 

S 



Şekildeki ABC üçgeninde m { BAC ) = m ( CED ) 
İABİ = 2x cm, İADİ = 13 cm, İDCİ = 3 cm 
İDEİ = 2 cm, İBEİ = y cm 
İECİ = x cm ise y kaç cm dir? 

A) 8 B)12 C) 16 D) 22 E) 24 



Şekilde [BD]; ABC açısının açıortayı, 

Alan (ABD) 4 


m(BDA) = m(BCD) , 


Alan(ABCQ 13 


İBDİ = 12 birim ise 

İABİ -t- İBCİ toplamı kaç birimdir? 

A) 24 B) 26 C) 36 D) 42 


E) 48 



12 

Şekildeki ABC üçgeninde, 
m(BAD) = m(ÂCB) 

İACİ = 8 cm, İBCİ = 12 cm 
Alan(ABC) = 4Alan(ABD) ise 

Çevre(ABD) kaç cm dir? 

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 


E) 17 


6 . 



Şekilde, İAEİ = İEBİ = 2 cm, 
İBCİ = 2İDBİ =8 cm, 

İACİ = 2İDEİ = 6 cm ise 
Alan (ABC) 


Alan(BED) 

A) 2 B) 3 


oranı kaçtır? 

C) 4 D) 5 E) 6 
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8 . 



Şekilde [EC] , BCD açısının açıortayıdır. 
m(EÂb) = m(ÂBD) , 

İDCİ = 6 cm, 

İBCİ = 9 cm ise 
İAEİ 


AB 


oranı kaçtır? 


*>İ 


D) 


3/2 


B) 

E) 


/Î5 

10 

/Tö 


Şekilde, 

ABC — FAE dir. 

İAFİ = 2 cm, 

İFCİ = 1 cm ise 

İABİ . İEFİ kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 5 C) 4 
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C) 


/2 


I 

I 

s 

1 



D) 3 E) 2 



Şekilde ABC ve FDE dik üçgen 
[KL] // [BC], 

[EF] // [AC], 

İBDİ = İEDİ =2 İECİ, 


Alan (DEF) 
Alan(AKL) 

A) 1 


B) - 

9 


oranı kaçtır? 

4 


C) 


16 


D) 


J9_ 

25 


E) 


25 


10 . 



Şekilde, m( ABC) = m(E/\C) , 

İBDİ = 12 cm, İDEİ = 5 cm, 

İECİ = 3 cm, İADİ = İAEİ ise 
ADE üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 8 B) 9 C) 12 D) 17 


E) 22 


11 . Şekildeki 

ABC üçgeninde 

[CF], ACE açısı- 
nın açıortayı 

[CF] JL [FA], 

[DF] // [BE], 

İBCİ = 5 cm, 

İACİ = 7 cm ise İDFİ kaç cm dir? 



A) 6 


B) 


13 


C) 7 


D) 


15 


E) 8 
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Şekilde 

[BA] 1 [AC], [BC] 1 [ED] ve [EB] // [AC] dir. 

İEBİ = 5 cm, İABİ = 24 cm, İACİ = 7 cm ise 

İDCİ kaç cm dir? 

A) 20 B) 20,4 C) 21 D) 22 E) 23,6 



Şekilde, 

[AB] 1 [EC], [ED] 1 [AC], 

İEBİ = 9 cm, İBCİ = 4 cm, 

İAFİ = 5 cm ise İFBİ kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



Şekilde, ABC üçgeni eşkenardır. 

İEBİ = 2 cm, İCDİ = 6 cm ve m(DAE) = 120° 
ise 

İBCİ = x kaç cm dir? 

A) /3 B) 2/3 C) 4/3 

D) 8/2 E) 12/2 


15. A 



Şekilde ABC ve ADE eşkenar üçgendir. 

İABİ = 8 cm, İFCİ cm ise 
8 

İAEİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



Şekildeki ABC üçgeninde [DE] // [BC], 

İACİ = 3 İECİ ve 
Alan(DEC) = 4 cm 2 ise 
Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 

A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 . 



Şekilde bazı uzunluklar üzerlerine yazılmıştır. 

[BC], ABE açısının açıortayı ise x kaç birimdir? 

A) 1 B) | C)| D) 2 E)| 
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TEST 36 


4. 


A 



ABC üçgeninde İCAİ = İCBİ 
G ağırlık merkezidir. [DF] 1 [BE], 

İAGİ = 8 cm , İFGİ = Jl cm ise 
ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 54 B) 64 C) 72 D) 84 E) 96 



5. 


ABC üçgeninde [AD] açıortay 
[DK] 1 [AC] , İDKİ = 3 cm 
İABİ + İACİ = 12 cm olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 



B D C 


ABC üçgeninde G ağırlık merkezi 
[EG] // [BC], Alan(ABC) = 108 cm 2 ise 
Alan(BDGE) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48 




Şekilde [AH] ± [BC] 

İAEİ = 4 cm , İBCİ = 10 cm 

Alan(ABC) = 30 cm 2 ise İEHİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


A 



B- E C 


Şekilde m(BDE) = m(EDC) 

İABİ = 8 cm , — = — ise 

S 2 3 

S 2 kaç cm 2 dir? 

A) 48 B) 24 C) 18 D) 12 E) 9 


A 



B D C 

Şekildeki ABC üçgeninde 
İBDİ = 3. İDCİ ve İBFİ = 2. İAFİ 

A( ABC) = 6.A(DİC) ise 

Alan(AFE) „ . „ 

5 — — oranı kaçtır? 

Alan(EDC) 

A) | B) 1 C) | D) | E) 2 
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ÜÇGENDE ALAN 



Şekilde [ED] açıortay, 

[DE] // [BC] ve İBEİ = 2 İAEİ 
Alan (ADE) + Alan (BDF)= 10 cm 2 ise 

Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 36 C) 24 D) 18 E) 16 



B DE C 


Şekildeki ABC üçgeninde [AB] kenarı 4 ve [BC] 
kenarı 5 eşit parçaya bölünmüştür. 

Alan(AFEC) = 22 cm 2 ise 

Alan(DEFK) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 14 C) 18 D) 21 E) 24 



Şekilde 

İAFİ = İFCİ 

İADİ = İDEİ = İBEİ 

Alan(DECF) = 1 0 cm 2 ise 

Alan ( ABC ) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 



12. Şekildeki ABC 
üçgeninde 

[DK] // [AB], 

[FK] // [AD] dir. 

3 İAKİ = İKCİ ve 

B D F C 

Alan(KDF) = k. Alan(ABD) ise k kaçtır? 

A) — B) - C) - D) - E) 

' 16 2 6 8 16 

A 

13. Şekilde 

3 İAEİ = 2 İECİ 

D 

İADUİDBİ ve 

4 İBFİ = 3 İFCİ 
dir. 

Alan(ABC) = 70 cm 2 ise taralı alanların toplamı 
kaç cm 2 dir? 

A) 28 B) 30 C) 32 D) 38 E) 42 
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B H C 


[EH] X [BC], [AB] X [AC] 

İABİ = 6 cm , İACİ = 8 cm 

İBHİ = 4 İHCİ ise Alan(ÂBHE) kaç cm 2 dir? 

A) 18,5 B) 20 C) 22,5 

D) 23 E) 23,5 


[BD] açıortay 

[DC] X [BC], İDCİ = 4 cm ve 
İABİ = ( İBCİ + 5 ) cm dir. 

Alan( ADB) = 18 cm 2 ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 7/2 B) 6/2 C) 5/2 

D) 4/2 E) 3/2 




Şekilde İAEİ = İECİ = İCDİ 
[EH] X [BD], İEHİ = 3 cm 
İBDİ = 12 cm ise 

ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 



B H C 


Şekildeki ABC üçgeninde, [AH] X [BC] 

İBCİ = 7 birim, İAHİ = 10 birim ise 
Alan(ABC) kaç birimkaredir? 

A) 24 B) 28 C) 35 D) 40 E) 42 



| Şekildeki ABC üçgeninde, İABİ = 2 birim 

S _ _ 

| m ( BAC ) = 90° ve m(ABC) = 67,5° ise 

S 

Alan(ABC) kaç birimkaredir? 

A) 2(1 +/2) B) 2+/2 

c ) 1 +/2 D) 4(/2-1) 

E) 2-/2 



Şekildeki dik üçgende, 

A 

m(A) =60°, İABİ = 4 cm ise 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 2/3 D) 8 E) 8 v /3 
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5. 


Şekildeki ABC dik üç 
geninde, 

[AB] 1 [AC], 

[AD] 1 [BC] dir. 

İABİ = 5 cm, 

İACİ = 1 2 cm ise 

İADİ kaç cm dir? 

60 



A) 3 B) 


13 


C) 4 D) 


74 

15 


E) 


6 . 


Şekildeki ABC 
dik üçgeninde, 

[AB] 1 [AC] ve 

İBCİ = 6 cm ise 

Alan(ABC) kaç 
cm 2 dir? 

A) 3/2 B) 6 C) 6/2 D) 9 E) 12 



Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

İABİ = İACİ = 10 cm, 

İBCİ = 12 cm ise 

Alan(ABC) kaç cm 2 
dir? 

A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 65 



7. 


Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

G noktası ağırlık 
merkezidir. 

İBCİ = İACİ = 15 cm, 

İCGİ = 6 cm ise 

Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 
A) 100 B) 108 C) 1 12 



D) 120 E) 125 


8 . 



Şekildeki ABC üçgeni eşkenardır. 

B, C, D noktaları doğrusal 
İABİ = 6 cm, İCDİ = 4 cm ise 
Alan(ACD) kaç cm 2 dir? 

A) 4/3 B) 8 C) 6/3 D) 12 E) 8/3 


■S 

e 

S. 

S 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, 

İACİ = 5 cm, İBDİ = 4 cm ise 
Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 


E) 20 


10 . 



Şekildeki ABC üçgeninde, m(ACB) = 45° dir. 

İABİ = İADİ, 

İBDİ = 10 cm, 

İDCİ = 4 cm ise 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 56 C) 63 D) 68 E) 72 
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11 . 


12 . 


13. 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, [AH] 1 [BC] dir. 
İAHİ = 6 cm, İHCİ = 9 cm ise 
Alan(ABH) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 



Şekildeki ABC üçgeninde, 
m(BÂD) = m(DÂC) 

[DH] 1 [AC] dir. 

İABİ = 10 cm, İDH] = 5cmise 
Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, 

[DH] 1 [BC] dir. 

İBHİ = İHCİ = 4 cm, 

İDHİ = 3 cm ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 4,8 C) 5 D) 5,2 E) 6 
fdd | GEOMETRİ SORU BANKASI 


14. 


S 

e 

| 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

İABİ = 8 cm, İACİ = 10 cm 

İBCİ = 12 cm ise Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 15/7 B) 13/6 C) 10/5 

D) 9/10 E) 6/îî 


15. 



Şekildeki üçgenin iç teğet çemberi çizilmiştir. O 
noktası çemberin merkezi, D, E, F teğet değme 
noktalarıdır. 

İOEİ = 3 cm ve üçgenin çevresi 20 cm ise alanı 
kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


16. 



Şekilde G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi ve 
BEGD paralelkenar ise 


oranı nedir? 


°2 
A) 1 


B) 


C) 


D) 


E) 
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B C 


Şekildeki ABC üçgeninde [CD] kenarortaydır. 
Alan(ADC) = 1 2 cm 2 ise 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 



B 5 D 3 C 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

İBDİ = 5 birim, İDCİ = 3 birim 
Alan(ADC) = 9 birimkare ise 

Alan(ABD) kaç birimkaredir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



B 1 D 4 E 3 C 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

İBDİ = 1 cm, İDEİ = 4 cm, 

İECİ = 3 cm ve Alan(ABC) = 72 cm 2 ise 
Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 27 C) 32 D) 36 E) 40 




Şekildeki ABC üçgeninde, 

E noktası ağırlık merkezidir. 

Alan(AED) = 5 cm 2 ise 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


A 



B 8 C 


Şekildeki ABC üçgeninde, m ( ABD ) = m ( DBC ) 
İABİ = 6cm, İBCİ = 8 cm, 

A!an(ABC) = 35 cm 2 ise 
Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 



B 2 D 4 C 


Şekildeki ABC üçgeni eşkenardır. 

İBDİ = 2 cm, 

İDCİ = 4 cm ise 
Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 2/6 C) 3/3 

D) 4/2 E) 6 
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7. Şekildeki ABC dik 
üçgeninde, 

İBDİ = İDCİ dir. 

İACİ = 8 cm, 

İADİ = 5 cm ise 

taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 20 E) 27 


8. Şekildeki ABC üçgeninde, 
m(ÂCD) = m(DCB) dir. 

3 İACİ = 4 İBCİ ve 
Alan(ADC) = 12 cm 2 ise 
Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 




9. Şekildeki ABC üç- 
geninde, 

İBDİ =4 cm, 

İDCİ = 2 cm dir. 

ABD üçgeni eşke- 
nar ise Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 2/3 B) 4/3 C) 6/3 

D) 8/3 E) 10/3 


10. Şekildeki ABC dik A 

üçgeninde, 

İECİ = 2 İBEİ dir. 

İACİ = 9 cm, 

İDBİ = 6 cm ise 

Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 18 C) 24 D) 27 E) 30 








B D C 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

İDCİ =2 İBDİ, 

2 İAEİ = 3 İECİ dir. 

Alan(EDC) = 4 cm 2 ise 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 12 C) 15 D) 20 E) 26 



B C 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

İAEİ = İEFİ = İFCİ ve İADİ = İDBİ dir. 
Alan(ABC) = 42 cm 2 ise 

Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

İADİ = İECİ = 6 cm, İDBİ = 3 cm, 

İAEİ = 2 cm ve Alan(ADE) = 2 cm 2 ise 

Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 5 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 
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B 10 F 6 C 


Şekilde, Alan(ABC) = 32cm 2 
D ve E bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 
İBFİ = 10 cm, 

İFCİ = 6 cm ise taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 24 E) 28 



B D K c 



Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde, D noktası ağırlık 
merkezi, İADİ = 4 cm ise taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 4/3 B) 6 C) 6/3 

D) 8 E) 8/3 



B 6 L 8 C 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

İAFİ = İFEİ = İEBİ 
İDKİ = 2 İBDİ = 2 İKCİ 
Alan(EDKF) = 20 birimkare ise 
Aian(ABC) kaç birimkaredir? 

A) 48 B) 52 C) 56 D) 64 E) 72 



Şekildeki ABC dik üçgeninde 
[CE] ve [AE] açıortay, 

[AB] _L [BC], İABİ = 3 cm, 

İBCİ = 4cm ise 

AEC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 4 C) 3 D) — E)| 


| Şekilde, [DE] // [BC], 

& İABİ = 3 . İDBİ, İKEİ = 4 cm, İLBİ = 6 cm, 

| 

;g İLCİ = 8 cm ve Alan(ABC) = 63 cm 2 ise 

•ta 

Alan(KLCE) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 32 


9. 


B 

Şekilde, İADİ = İDEİ = İEBİ, 

İAFİ = İFGİ = İGHİ = İHCİ, 

Alan(ABC) = 360 cm 2 ise 

AJan(FKH) kaç cm 2 dir? 

A) 48 B) 50 C) 72 D) 90 E) 120 



! 
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Şekildeki ABC üçgeninde, 

İABİ = İACİ dir. 

Alan(ABC) =18 cm 2 , 

İBCİ = 6 cm, İEHİ = 4 cm 

İEDİ kaç cm dir? 

A) 1 B) \ C) 2 D) 3 E) 4 

O 




Şekildeki ABC üçgeninde, G ağırlık merkezi, 
[GH] 1 [BC], 

İGHİ = 3 cm, 

İBCİ = 8 cm ise 
Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 




Şekildeki ABC üçgeninde taralı DEF üçgeninin alanı 
3 cm 2 dir. 

İBCİ = 5 İDEİ, İFCİ = 3İAFİ, 

Alan(ABDF) = S 1 cm 2 , 

Alan(ECF) = S 2 cm 2 ise 

S 1 + S 2 toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20 


Şekildeki ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı 
6 cm dir. 

İABİ = 6 cm, 

İACİ = 8 cm ise İAHİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


14 . 


Şekilde, 

[PB] 1 [AC] ve 
[PE] 1 [BC] dir. 

İABİ = İACİ, 

İEDİ = İDPİ = 6 cm ise 



Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 54 B) 72 C) 81 D) 96 E) 108 
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5. 


6 . 



Şekildeki ABC dik üçgeninde, 
m(DAC) = 15°, İADİ = 2 cm, 

İBDİ =/3 cm ise 

ADC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 


B) 


C) 1 D) /3 E) 2 



Şekildeki ABC üçgeninde, [AF] 1 [BD], 

D ve E bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 
İAFİ = 4 cm, İBDİ = 6 cm ise 

taralı DEC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16 



ABC üçgeninde, 
m(ÂCB) = 45°, 

İABİ = 10 cm, 

İBCİ = 2 cm ise 

Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 


D) 10 E) 12 


7. 


ta 

S 

e 

I 


ÜÇGENDE ALAN 



Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde 
İEBİ = İBFİ, İADİ = 2İDCİ ise 
Alan(EDC) 


Alan(AFD) 

A) î 


oranı kaçtır? 


B) 


1 


C) 


1 


D) 


1 





Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde, 

İAFİ = İFBİ = 2 cm, m(FDB) = 15° ise 

Alan(FBD) kaç cm 2 dir? 


A) 2/3 + 3 

C) 3/3 + 2 
E) 3/3 + 1 


B) /3 + 4 
D) 2/3+2 


9. 



Şekildeki ABC üçgeni eşkenardır. 
İDCİ = 4 cm, İADİ = 2/7 cm ise 

ABD üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

*-§- B) 3/3 

E) 8 


A) 


C) 4/3 


D) 6 


ÜÇGENDE ALAN 


109 


10 . 


Şekildeki ABC eşke- 
nar üçgeninin alanı 
25/3 cm 2 , 

DBC üçgeninin çev- 
resi 22 cm ve 

[BD] 1 [CD] ise 

Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 

A) ^#B) ,5 



C) 


25/3 

2 


D) 11 


E) 11/3 


11 . 


Şekildeki ABC üç- 
geninde G noktası 
ağırlık merkezi C, B, D 
noktaları doğrusaldır. 

İBCİ = 4 cm, 

İĞDİ = 3 cm ise 

ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 



E) 48 


12. Şekildeki üçgende, 
[CH]± [AB], 

İACİ = 3 İAFİ, 

İCHİ = 9 cm, 

Alan(DFC) = 12 cm 2 
ise İADİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 


13. ABC üçgeninde, 
[CN] açıortay, 
[NH] 1 [AC], 

İACİ = 12 cm, 
İNHİ = 2 cm ve 



D) 6 


E)7 



fdd GEOMETRİ SORU BANKASI 


A) 6 B) 8 C)10 D) 14 E) 16 
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14. 


15 . 


Si 

I 

1 


16. 



Şekilde ABC ve ABD birer dik üçgendir. 


İACİ = 3 cm, 

İEBİ = 2İECİ ve 


[AD], BAC açısının açıortayı olduğuna 

göre, 

BDE üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 


A)f 

B) 3 A 

2 

C) 2/3 

D) 5 f 

E) 3/3 




Şekilde, [AE]//[DC], 

İABİ = 5 cm, İECl = 12cmise 

Alan(AED) kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 45 C) 30 D) 25 E) 15 



Şekildeki ABC üçgeninde, 
m(ÂBC) = m(BAD) = m(DAC) 

Alan(ABD) = 12 cm 2 , Alan(ADC) = 16 cm 2 ise 
İACİ 


j DC 
A) 

D) 


oranı kaçtır? 


JL 

2 

/6 

3 


B) 

E) 


/5 

2 

/£ 

3 


C) 


v/3 
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Şekilde, 

[DE//BC, [OE ± [OA, [OE//[DC ve 
m(EDC)-m(ÂOB) =40° olduğuna göre, 

m(EDC) = x kaç derecedir? 

A) 20 B) 35 C) 45 D) 60 E) 65 



Şekildeki ABCD dörtgeninde 
[BA] 1 [AC], 

[BD]J_[DC] dir. 

m( ADB) = 25° ise 
m ( ABC ) kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 45 


t, 

<3 


& 

S 


D) 60 E) 65 


[ra! 



Şekildeki ABCD dörtgeninde 

BAD dar açı ve BCD geniş açıdır. 

x, y e Z olmak üzere ABD üçgeninin çevresinin 
en küçük değeri kaç birimdir? 

A) 19 B) 21 C) 23 D) 26 


E) 27 


Şekilde 

İABİ = İACİ + 2, 

Alan(ABC) = 8 /İ cm 2 
m (ABC) = 60° ise 

İBDİ kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 



D) 16 E) 18 


5. 



Şekilde ABC üçgeninde 
[BA] 1 [AE] dir. 

[AE], DAC açısının açıortayı, 

İECİ = 3 cm, 

İADİ = 4 cm, İACİ = 6 cm ise İBDİ kaç cm dir? 
A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 

Mf3 I GEOMETRİ SORU BANKASI 
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Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ve 
İAKİ = İKGİ, 

İCMİ = İMGİ dir. 

İBDİ = 12 cm ise 

İEKİ + İFMİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 



Şekildeki ABC üçgeninde, 

[KD] _L [BC], [KE] ± [AC], 

İKF] 1 [AB] ve x 2 - y 2 = 2 cm dir. 

Şekilde verilenlere göre y kaçtır? 

A) 1 B)/I C)/3 D) 2 


8. Şekilde, 

[AB] 1 [AC], 

D noktası ABC 
üçgeninin, G 
noktası DBF üç- 
geninin ağırlık 
merkezidir. 

İGKİ = 3 cm ise İAEİ kaç cm dir? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 

fefd | GEOMETRİ SORU BANKASI 


t. 

S 

1 

fe. 

il 


E) 2/3 



E) 8 


11 . 



[PB] 1 [AC], [PD] 1 [BC], 
m(BPD) = 30°, İBDİ = İDCİ ve 
İAEİ = 3 cm ise İBCİ kaç cm dir? 


A) 6 
D) 4/3 


B) 9 
E) 6/3 


c) 2/3 


10 . 



Şekilde ABC ve ADC dik üçgendir. 

İADİ = 3 cm, İABİ = /3 cm, 
m (BAD) =150° ise İDCİ kaç cm dir? 

A) 3/3 B) 4/3 C) 5/3 

D) 6/3 E) 8/3 


Şekildeki ABC üç- 
geninde 

İDCİ = İBCİ =17 cm, 

İBDİ = 16 cm, 

İADİ = 12 cm ise 

Çevre (ABC) kaç cm dir? 

A) 65 B)70 C) 75 



D) 80 E) 85 



1 
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Şekilde ABC eşkenar üçgeninde; 
[PA] 1 [BK, 

[PE] 1 [BL, 

[PF] 1 [AC], 

İAPİ = 10 cm, 

İPEl = 4 cm ise 

İFCİ = x kaç cm dir? 

A) /3 B) 2/3 

D) 2/2 E) 3/2 


c) 3/3 


13. 



Şekildeki ABC dik üçgeninde G noktası ağırlık 
merkezi ve 

[AD] ± [BE] dir. 

İECİ = 2/3 birim ise 

ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 

A) 4/3 B)6/2 C) 6/3 

D) 8/2 E) I 2/2 


14. Şekilde, İABİ = İACİ, 

[DF] 1 [AB] ve 
[DE] X [AC] 

İFBİ = 3 birim, 

İECİ = 6 birim, 

İBCİ = 15 birim ise 
İDEİ + İDFİ toplamı kaç birimdir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 



15. 





Şekildeki ABC üçgeninde 

[AB] 1 [AC], [FK] 1 [BC], [DE] // [BC], 

İABİ = 3. İDBİ = 9 cm, 

İAFİ = İFEİ = 4 cm ise İGEİ kaç cm dir? 
A) 2 B) 2,6 C) 3,2 D) 4 E) 4,5 


16. 



ABC ve BDC dik üçgendir. 

İABİ = İBDİ, İBEİ = İECİ ve 

ADE eşkenar üçgeninin alanı / 3 cm 2 ise 

ABDC dörtgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2/3 B) 3 C) 4 

D) 3/3 E) 6 
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1 . 


2 . 


TEST 42 



Şekilde m(BAC) = m(DBC) 

İBDİ = İBCİ = 4 cm 

İADİ = 6 cm ise A ^ an (ABC) oran| haçtır? 
Alan(DBC) 

B) 4 C) 6 D) 9 


A) 3 


E) 12 



ABC üçgeninde [DE] // [BC], 

[EF] // [AB] ve İABİ = 3 . İEFİ ise 
Alan (ADE) 


Alan(DBFŞ 


oranı kaçtır? 


A) 


1 


B) 


C >î D >f 


E) 1 


3. Şekildeki ABC dik üçge- 
ninde 

[AB] 1 [BC], 

İAEİ = İECİ 

[DC] açıortay 

2 İDBİ = İADİ = 8/3 cm 
ise 

EBC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 38 
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4 . 



5. 


»i 

â 

1 



Şekilde 

İAEİ = İECİ , İBDİ = İDCİ ve taralı alan 16 cm 2 ise 

ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 84 B) 72 C) 60 D) 54 E) 48 



Şekilde ABC eşkenar üçgen, 

m(ECD) = 120° , İADİ = 2 cm 

İBEİ = 4 cm olduğuna göre, İABİ kaç cm dir? 


A) 2/3 
D) 4/2 


B) 3/2 
E) 4/3 


c) 2/2 



İBDİ = x kaç cm dir? 

A) 2 B) 4 C) 6 


D) 8 E) 10 
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Şekildeki ABC dik üçgeninde 
İADİ = İDBİ ve İAEİ = İECİ dir. 

İÇEL = J_ ve İEFİ = 2 cm olduğuna göre, 
|CD| 3 


İBCİ kaç cm dir? 

A) 12 B) 11 C) 10 


D) 9 E) 6 



11 . 


İDCİ = 5 cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) /6 B) 2 

D) 3/2 E) 2/6 


C) 3 


■S 

i 

& 

s 


Bir dik üçgenin, bir dik kenarı 7 cm ve diğer ke- 
narlarının uzunlukları birer tamsayıdır. 

Bu üçgenin hipotenüsü kaç cm dir? 

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 


10 . 


3V5 - 


ABC dik üçgeninde 
[BC] 1 [AB], 

m(ÂCB) = 60° 

K e [AB], 

İKBİ = 1 cm 

İBCİ =3/3 cm ise K noktasının AC doğrusuna 
uzaklığı kaç cm dir? 

A) /3 B) 2 C) 3 D) 4 E) 2/3 




Şekilde [AD] ve [CD] açıortaydır. 

Alan (ABCD) = 99 cm 2 ve 

I— ! ■ = l AC l . = olduğuna göre, 

6 3 5 

AIan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 100 B) 112 C) 126 D) 130 E) 132 


12 . 



Şekildeki ABC üçgeninde 

[AB] 1 [AC] ve G ağırlık merkezidir. 

[GD] // [AB] 

İĞDİ = 4 cm , İAGİ = 6 cm ise 

ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 6/5 
D) 48/5 


B) 12/5 
E) 56/6 


C) 36/5 



13 . Şekilde 
[EFJ 1 [AC] 

[EF] 1 [ED], 

İAEİ = İEBİ 
İABİ = İACİ 
İEFİ = 3 cm ve 
İFCİ = 6 cm ise 
İEDİ uzunluğu kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) J~Q 
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14. Şekildeki ABC üçgeninde 

[AC] X [AB] 

[AD] X [BC] 

[CE] , ACB açısının açıor- 
tayı 



15 . 


m (ABC) = 30° 

İKEİ = 2 cm olduğuna göre, 

IBCİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 2/3 C) 3/3 D) 4 E) 4/3 



Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, K ve L | 
sırasıyla [AD] ve [BE] doğru parçalarının orta nok- | 
talandır. j| 

Alan (jg> oranl kaçtır? 1 

Alan(GKL) 

A) 18 B) 24 C) 36 D) 42 E) 48 


16 . 



Şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. 

[GE] // [AB], 

[GF] // [BC] 

İEFİ = 4 cm ise 

İACİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
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Şekildeki ABC üçgeninde [AE] ve [CD] açıortaydır. 
m( ADC) = m( AEB) ise 

m ( ABC ) kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 65 E) 70 



Şekildeki ABC üçgeni dar açılı üçgendir. 

İABİ = 6 birim , İBCİ = 10 birim ise 

İACİ = x kaç farklı tamsayı değeri alır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



Şekilde verilenlere göre, [AC] kenarı tamsayı 
olarak en çok kaç birim olabilir? 

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 



Şekilde İABİ = İBCİ = 4cm , ^ 

M 

İACİ = 3 cm ve m( ACD) = 2.m(CAD) ise |1 

İCDI kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 



B H C 


ABC üçgeninde [AH] açıortay 
[DH]±[BC], m(ÂCB) = 20° ve 
2 İAHİ = İDCİ ise m (ABC) kaç derecedir? 
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 


A 



Şekilde m(ÂBT) = m(TBD) 

İAKİ = 2 cm , İKBİ = 8 cm ve 
İBCİ = 6 cm ise İCDİ kaç cm dir? 

A) 1 B) C) 2 D) E) 3 



Şekilde [AD], BAC nin açıortayı ve 
A A 

m(B) - m(C) = 30° ise 

m(BDA) = x kaç derecedir? 

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95 
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Şekilde m(PBT) = m( TBD ), m ( ACT) = m(TCD) 

m(BTC) = 20° ise m (PAT) kaç derecedir? 
A) 50 B) 55 c) 60 D) 65 E) 70 



Şekilde 

m(ÂBP) = m(PBK) , m(ÂCP) = m(PCK) 
m (BAC) = 80° ve İPTİ = İPCİ ise 

m ( ABK ) kaç derecedir? 

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 



Şekilde [AB // [CT // [FK dir. 

A, C ve D noktaları doğrusaldır. 

m(BAC) = 3x, m(DCE) = 9y, 

m(KFE) = 24° ve m(FET)=13x ise 
y kaç derecedir? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 


Şekilde DAE açısının açıortayı [AC] dir. 

İABİ = İACİ = İCEİ , İBDUİBEl, 

[CH] X [DE] ise m(BCH) = x kaç derecedir? 
A) 100 B) 110 

D) 120 E) 126 



A A 

Şekilde 90° > m(A)> m(B) 

İABİ = 5 cm , İACİ = 9 cm , İBCİ = x ise 

x in alabileceği tamsayı değerleri kaç tanedir? 
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 9 


A 



Şekildeki ABC üçgeninde 

İACİ = İBCİ , İABİ = İADİ , İBDİ = İDEİ dir. 

m(BCA)=16°, m(CDE) = x ise 
x kaç derecedir? 

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 
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1. Bir düzlem içerisinde verilen n tane doğru bu 
düzlemi en çok 46 bölgeye ayırıyorsa, n tane 
doğru bu düzlemi en az kaç bölgeye ayırır? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 


2. e 

A C K D B 

Şekildeki [AB] doğru parçası üzerinde C, K, D nok- 
taları verilmiştir. 

İACİ = İDBİ, 

İÇKİ = 3 İKDİ, 

İADİ = 5 . İDBİ ve 

İABİ = 36 cm olduğuna göre, İÇKİ kaç cm 'dir? 

A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 E) 20 



A B c 



AC // FK, 

m(DBE) = m(EBC) 
m(BDE) = m(EDG) 
m(DGE) = m(EGK), 

m(DEG) = 60° ise m (ABD) kaç derecedir? 
A) 85 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60 



A 



Şekilde [AC], BAE açısının açıortayı, 

İBDİ = İBCİ, m ( ABD ) = 1 0° olduğuna göre, 
AEB açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



B 8 C 


Şekilde m(ABC)<90°, 

İABİ = 5 cm, İBCİ = 8 cm olduğuna göre, 

İACİ = x 'in alabileceği tamsayı değerleri kaç 
tanedir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

; i 

| 

| 



B C 


Şekildeki üçgende, 

İABİ = İACİ = 6 birim, 

A 

60° < m( A) < 120° ise, 

İBCİ 'nin alabileceği tamsayı değerlerinin top- 
lamı kaçtır? 

A) 24 B) 27 C) 30 D) 34 E) 38 
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Şekilde; 

[PC] _L [AC], 

[PD] 1 [CD] dir. 

m ( DPC ) = m ( CPB ) = m ( BPA ) = a ise 
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

A) İBCİ = İCDİ < İABİ 

B) İBCİ = İCDİ > İABİ 

C) İDCİ > İBCİ > İABİ 

D) İDCİ < İBCİ < İABİ 

E) İABİ = İBCİ > İCDİ 



Şekilde; 

İABİ —İBDİ = İBEİ, 
m(EDC) = 35° ise 

m(ABE) kaç derecedir? 

A) 80 B) 70 C) 50 D) 45 E) 35 
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1. 22 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri top- 

lamı kaç derecedir? 

A) 3420 B) 3600 C) 3780 

D) 3960 E) 4140 


2. 15 kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 

A) 60 B) 75 C) 90 D) 105 E) 120 


3. Köşegen sayısı kenar sayısının beş katı olan 
çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç dere- 
cedir? 

A) 1620 B) 1800 C) 1980 

D) 2160 E) 2340 


4. Bir ongenin çizilebilmesi için en az kaç elemanın 
verilmesi gerekir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) 20 


5. Bir çokgenin çizilebilmesi için en az 1 1 uzunluğa 
ihtiyaç varsa en çok kaç açının ölçüsüne ihtiyaç 
vardır? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 23 


6. Bir dış açısının ölçüsü 45° olan bir düzgün çok- 
genin kenar sayısı kaçtır? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


7. Bir düzgün onikigenin bir iç açısının ölçüsü kaç 
derecedir? 

A) 100 B) 120 C) 135 D) 150 E) 160 


8. Şekilde ABCDE düz- 
gün beşgendir. 

İAHİ = İHBİ 
[EB] D [DH] = {F} ise 

m(DFE) kaç dere- 
cedir? 

A) 36 B) 42 C) 54 D) 60 E) 72 


9. E d 



A B 

Şekilde ABCDEF düzgün altıgendir. 

ABLK kare olduğuna göre, 

m ( BCL ) kaç derecedir? 

A) 45 B) 50 C) 60 D) 65 E) 75 


10 . Şekilde ABCDEF düz- 
gün altıgen ise 

m(BFC) kaç derece- 
dir? 

A B 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
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ÇOKGEN ve DÖRTGEN 


11. Bir kenarı 4 cm olan bir düzgün altıgenin alanı 
kaç cm 2 dir? 


A) 16/3 
D) 24/3 


B) 18 /3 
E) 28/3 


12. Şekildeki dörtgende, 
[AC] _L [BD] ve 
İABİ = 5 cm 
İADİ = 8 cm 
İDCİ = 7 cm ise 
İBCİ kaç cm dir? 


B) /To 
E) 3/2 


Şekildeki dörtgende 
[AC] ± [BD], 

[AB] 1 [BC], A<^ 

İAEİ = 9 cm 
İEDİ = 3 cm 
ICDİ = 5 cm ise 

Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 54 B) 58,5 

D) 65 E) 67,5 


C) 20/3 



C) 2/3 


15. Şekildeki ABCD dört- 
geninde, 

E, F, K, L bulunduk- 
ları kenarların orta 
noktalarıdır. 

Alan(EFKL) = 20 cm 2 

ise Alan(ABCD) kaç 
cm 2 dir? 



A F 


A) 30 B) 40 C) 48 D) 54 E) 60 


16. Şekildeki ABCD dört- 

geninde, \ 

Alan(AOD) = 6 cm 2 /©/o^ 

Alan(AOB) = 24 cm 2 j / 

Alan(BOC) = 20 cm 2 

ise Alan(COD) kaç 
cm 2 dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


2'/2 \ 8 





14. Şekildeki ABCD dört- ‘ : 

geninde, 

E, F, K ve L noktaları 
bulundukları kenarların f 
orta noktalarıdır. 

İACİ = 14cm 

A F 

İBDİ = 16 cm ise 

EFKL dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 



Şekildeki ABCD dörtgeninde, 
[AD] _L [AC], [AB] _L [BC] dir. 
İAEİ = İECİ 
İADİ = 2 J~2 cm 


İDEİ = 8 cm ise 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 4/7 +7 /2 
C) 2(2 + /2) 

E) 4(4+ /7) 


B) 8 [İ + Jî 
D) 2(4/7+7/2) 
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6. AB, BC, CD, DE bir düzgün çokgenin ardışık 

kenarlarıdır. 

m(ÂCB) = 15° ise bu çokgenin kaç köşegeni 
vardır? 

A) 12 B) 36 C) 48 D) 54 E) 60 


Bir dış açısının ölçüsü 30° olan düzgün çokgen, 
yarıçapı 4 birim olan bir çember içine çizilmiştir. 

Düzgün çokgenin alanı kaç birimkaredir? 

A) 40 B) 48 C) 60 D) 80 E) 120 


Bir köşesinden geçen köşegen sayısının tüm 
köşegenlerinin sayısına oranı — olan bir 

düzgün konveks çokgenin bîr dış açısının 
ölçüsü kaç derecedir? 


ÇOKGEN ve DÖRTGEN 



KF, FE, ED şekildeki düzgün çokgenin 

ardışık kenalarıdır. F, E, L ile L, B, A noktaları 
doğrusal ve m(FLA) = 60° ise bu düzgün çok- 
gen kaç kenarlıdır? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


12. Şekilde ABCDE düz- 
gün beşgendir. 

[AK], EAC açısının açı- 
ortayı ise 

m(ÂKC) kaç derece- 
dir? 


A) 90 B) 94 C) 98 D) 104 E) 108 



A) 24 


C) 32 


Bir düzgün konveks çokgenin dış açılarının ölçüleri 
toplamının, iç açılarının ölçüleri toplamına oranı — 

ise bu düzgün konveks çokgen kaç kenarlıdır? 
A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


13. Şekilde ABCDE düz- 
gün beşgendir. 

[DE] X [FB] ise 

m(FBC) kaç dere- 
cedir? 


A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 64 



En kısa köşegeni x birim olan düzgün sekizgenin en 
uzun köşegeni 2 birimdir. Sekizgenin bir kenarı y 
birim ise y 2 + x toplamı kaç birimdir? 


A) 2-/2B) 2 
D) 2 + /2 


C) 4-/2 


14 . Bir dışbükey çokgenin iki iç açısının ölçüsü 130° ve 
140° dir. Diğer iç açılarının herbiri geniş açı olup 
ölçüleri eşittir. 

Bu çokgen en az kaç kenarlı olabilir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
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12. E D 



Şekilde ABCDEF düzgün altıgeninde 
İEKİ = 3 cm, [EC n [AB = {M} 

[EB] n [AC] = {K} ise İCMİ kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 2/3 D) 3 E) 4 



A B 


15. E D 



A B K 

Şekildeki ABCDEF düzgün altıgendir. 

[AB fi [DC = {K} dır. İEDİ = 6 cm olduğuna göre, 
EDK üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 12/3 B) 16/3 C) 18/3 

D) 24/3 E) 36/3 


16. E D 



A B 


Şekilde ABCDEF düzgün altıgen 

[ED O [FL = {K} ve İCLİ = 2 İDLİ dir. 


Şekildeki ABCDEF düzgün altıgeninde, 

İEKİ = İKBİ dir. 

m(AFE) = k.m(KBC) ise k kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


14. Bir düzgün sekizgenin en uzun köşegeninin 
uzunluğunun en kısa köşegeninin uzunluğuna 
oranı kaçtır? 

A) v/2 B) /3 C) 2 

D) fĞ E) 3 


Taralı Alanlar Toplamı 3/3 cm 2 ise 

Çevre(ABCDEF) kaç cm dir? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 



Şekildeki ABCDEFG .... düzgün konveks çok- 
gendir. 

m ( AGE ) = 40° ise çokgenin köşe sayısı kaçtır? 
A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 
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ÇOKGEN ve DÖRTGEN 



ABCD dörtgeninde [ED] ve [AE] açıortaylardır. 
3. m ( ABC ) = m ( BCD ) , m(AEb) = 20° ise 
a kaç derecedir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


D 



Şekildeki ABDE dörtgen, [DG ve [AF] açıortay ve 

A, B, C noktaları doğrusaldır. m( AED) = 110°, 

m(DBC) = 120°, AFG açısının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



Şekildeki ABCD dörtgeninde [CE ve [AK] içaçıor- 
taylardır. m( ADC) = 3m( AKE) + 70° 

m ( ABC ) = 2m ( AKE ) + 60° ise 

m(ÂKC) kaç derecedir? 

A) 170 B) 160 C) 150 D) 140 E) 130 



A 



C 


Şekildeki ABCD dörtgeninde İABİ = İADİ, 

[BA] 1 [DA], [BC] _L [CD], 

m(CDA)= 110° ise m ( BAC ) kaç derecedir? 

A) 65 B) 60 C) 55 D) 50 E) 45 


C 



a B 


Şekildeki ABCD dörtgeninde bazı açıların ölçüleri 
üzerlerine yazılmıştır. 

m(DCB) nın bütünleri m(DAB) ise 
x + y + m + n toplamı kaç derecedir? 

A) 90 B) 120 C) 135 D) 150 E) 180 


D 



Şekildeki ABCD dörtgeninde 
[AC] 1 [DB], İADİ = x birim, 

İBCİ = y birim, İABİ = 4 birim, 

İCDİ = 6 birim ve y 2 - x 2 = 4 birimkare ise 

İADİ kaç birimdir? 

A) 2/3 B) 4 C) 2/6 

D) 2/7 E) 6 
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İFLİ = 2 birim , İLEİ = 4 birim 

İFEİ kaç birimdir? 


W 2 B) /3 C) 2/3 

D) 3/2 E) 3/3 



Şekildeki ABCD dörtgeninde 3İDEİ = 2İEBİ ise 


Alan (ABC) 
Alan (ADC) 


oranı kaçtır? 


A) j B) -| C) 2 D) 4 E) J- 



c 


Şekildeki ABCD dörtgeninin alanı 42 cm 2 dir. 

İADİ =4/3 cm, 5İBKİ = 2İKDİ ve 
m ( CAD ) = 60° ise İACİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 8/3 C) 10 D) 10/3 E) 12 



B 


Şekildeki ABCD dörtgeninde 
[AC] O [DB] = [E] , [AC] _L [CD], 

İDCİ = 4/3 cm, İDEİ = 8 cm, 

İAEİ = İECİ ve Alan(ABCD) = 22 cm 2 ise 

İEBİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) 9 

11. Şekilde 

m ( DBC ) = 44°, 
m( ACB) = 16°, 

A(ABCD) = 20/3 cm 2 
İACİ 2 + İBDİ 2 = 82 cm 2 ise 
İACİ + İBDİ kaç cm dir? 

A) 1l/2 B) 12/2 C) 13/2 

D) 14/2 E) 15/3 




B C 


Şekildeki ABCD dörtgeninde m(BAD) =90°, 
m( ADC) = 135°, İABİ = İADİ = İDCİ dir. 

İBCİ = 5/6 cm ise 

ABCD dörtgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 3 (6 + 5/2) 

C) 5 (5 + 3/2) D) 50/2 

E) 25 (1 + /2 ) 
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ÇOKGEN ve DÖRTGEN 


13. Şekildeki ABC D 
dörtgeninde, [AC], 

DAB açısının açıor- 
tayıdır. 

İDFİ = İFBİ, 

2İADİ = 3İABİ, 

İECİ = 2İAEİ ve 

EOF üçgeninin alanı 4 cm 2 ise 

Aları(AED) + Alan(EBC) alanlar toplamı kaç cm 2 



dir? 
A) 20 


B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 


14. Şekildeki 


ABCD dörtgenin- 
de 

[AC] J_ [BD] ve 
|BD| _ 


ve 



15. 


I ACİ 

Alan(ABCD) = 80cm 2 ise 

İACİ + İBDİ toplamı kaç cm dir? 

A) 28 B) 32 C) 44 D) 48 


Şekildeki ABCD dörtge- 
ninde kenar uzunlukları 
üzerlerine yazılmıştır. 

[DC] 1 [CB] ise 

Alan(ABCD) kaç birim 
karedir? 

A) 2(/Î4 + /5) 

C) 4 /l4 
E) 2/14+3 


16. Şekilde verilenlere 
göre; ABCD dörtge- 
ninin alanının en bü- 
yük olması durumun- 
da İADİ kaç cm olur? 

A) 13 B) 6/5 

C) 6/3 D) 12 

E) 5/3 


E) 52 



B) 2 (/l4 + 2 /5 ) 
D) 4/5+3 



ta 

ra 

e 

S. 

I 


TEST 50 


(PARALELKENAR) 



Şekildeki ABCD paralelkenarında [EF] X [DC] 
m( ADE) = m(CDE) , m(DAE) = m(EAB) 
İABİ = 12 cm, İEFİ = 4 cm ise 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 48 C) 50 D) 96 E) 108 



ABCD paralelkenarında [AH] 1 [HE] 

İHEİ = İECİ , İABİ = 10 cm 

İBCİ = 6 cm ve [AE] açıortay olduğuna göre, 

Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 
m (ADE) = 70° , m(AİC)=120° 

İAEİ = İEBİ , İACİ = 15 cm ve İBCl = 5 cm ise 

m(CAB) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
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4. 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 
m(CBA) = 120° , İFCİ = İDFİ 
İABİ = 4 İAEİ, İABİ = 8 cm 
İADİ = 3 cm ise İEFİ kaç cm dir? 
A) 4 B) 2/5 

D) 6/2 E) /Î9 


C) /17 



Şekildeki ABCD paralelkenarında ^ 

[DC] X [BE] ve m(DAE) = m(EAB) = m(EBC) dir. | 
İECİ = a birim ise S 

ABCD paralelkenarının çevresi kaç a birimdir? 

A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 
m(ADE) = m(EDC) dir. 

İDCİ = 14cm, İBCİ = 6 cm ve 
İAEİ = 3 cm ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 2 / 7 Î B) 3 / 7 Î 

D) 3/87 E) 2/ğî 


C) 2/83 
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Şekildeki ABCD paralelkenarında 
[FK] X [AD] , [BE] X [DC] 

İFKİ = 3 cm, İBEİ = 6 cm ve 
İAKİ = İECİ = x ise x kaç cm dir? 
A) /3 B) 2/3 

D) 4/2 E) /Ö 


C) 3/2 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 

m(KDM) = m(MDA) , m( ABE) = m(EBC) ve 

İM = JM = | EF | ise 

İEDİ, İFCİ nin kaç katıdır? 

A) 1 B) J2 C) /3 D) 2 E) 2/2 



ABCD paralelkenarında 
A(FBC) = A(EFAQ ve 
İEFİ = 7 cm olduğuna göre, 

İFCİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


E) 8 
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16. A 



DE C 


Şekildeki ABCD paralelkenarında 

İŞFUjL MUJ-ve 

|BC| 4 ’ |DC| 3 
A(KBF) = 2 cm 2 ise 

Â(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 81 B) 90 C) 96 D) 100 E) 112 


17. D 



A E B 


Şekildeki ABCD paralelkenarında 
İDCİ = 4 İFCİ, 

İAEUİEBİ dir. 

İLFİ = 6 birim ise 

İKLİ kaç birimdir? 

A) 1 B) 1,6 C) 2 D) 2,4 E) 3 




Şekilde, ABCD paralelkenar, 
m(DAB) = a°, m(ÂBC) = b°, 

m ( ADC ) = 1 1 0° ise (b - a) farkı kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
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Şekilde, ABCD paralelkenar, 

[DH] X [AB] ve İABİ = İDEİ dir. 
m(ÂDH)=25° ise 
m(EDH) kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 


E) 50 



Şekilde, ABCD paralelkenar, 
m(BAE) = m(EAD) dir. 

İBCİ = 5 cm, 

İECİ = 3 cm ise 

paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 
A) 10 B) 14 C) 18 D) 21 


E) 26 


6 . 



Şekilde ABCD paralelkenar, 

İDEİ = İECİ dir. 

Taralı alan 3 cm 2 ise 
paralelkenarın alanı kaç cm 2 dir? 
A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 


t, 

S 

g 

S 

1 


E) 48 



Şekilde, ABCD paralelkenar, 

İADİ = 9 cm, İAFİ = 12 cm* 

İEFİ = 8 cm ise İCEİ kaç cm dir? 


A) 2 B) 


1_ 

3 


C) 3 


D) ^ E) 4 


8 . 



Şekilde, ABCD paralelkenar, 

[DF n [AB = {E} dir. 

İDCİ = 8 birim, İBEİ = 4 birim ise 
İADİ, İBFİ nin kaç katıdır? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 


9 . 



Şekilde ABCD paralelkenar, 

[AH] X [BD] dir. 

m(DÂH) = m(HÂB) ve İBCİ = 5 cm ise 

paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
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10 . Şekilde, 

ABCD paralelkenar, 
İADİ = 8 cm, 

İDKİ = 6 cm, 

İABİ = 10 cm ise 
İACİ kaç cm dir? 

A) 6/ÎÖ 
D) 24/3 



B) 2/46 
E) 18/2 


C) 14/2 


11. Şekilde, 

ABCD paralelkenar, 

[BH]X[DC] dir. 

İBHİ = 7 cm, 

İABİ = 1 0 cm ise 

Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 


H 

1? 


10 


E) 100 




13. Şekilde 

ABCD paralelkenar, 

[DH] X [BC] dir. 

m ( B AD ) — 60°, A 10 s 

İABİ = 10 cm ise İDHl kaç cm dir? 

A) 4 B) 2/3 C) 6 D) 5/3 E) 8 

| GEOMETRİ SORU BANKASI 


12. Şekilde 

ABCD paralelkenar, 

[DH] X [AB], 

[DK] X [BC] 

İDHİ = 6 cm, 

İDCİ = 12 cm, İDKİ = 9 cm ise İBCİ kaç cm dir? 
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


14 . Şekilde 

ABCD paralelkenar, 

[DH] X [EC] dir. 

İDHİ = 6 cm, 

İECİ = 10 cm ise 

paralelkenarın alanı kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 72 C) 90 D) 105 E) 120 


15 . 






Şekilde ABCD paralelkenar, 

[EH] X [AB], [FK] X [BC], 

m(DAE) = m(EAB) 
m(ÂBE) = m(EBC) dir. 

İAHİ = 8 cm, İHBİ = 2cm, İBCİ = 11 emişe 

Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 80 B) 88 C) 92 D) 96 E) 100 


16 . 



A B 

Şekilde ABCD paralelkenar, 

[AE] X [EF] dir. 

İDCİ = 3 İDEİ, İCFİ = İFBİ ise 

Alan (ABFE) taralı alanların toplamının kaç katı- 
dır? 


A) 1 


B) 2 C) 3 D) 4 


E) 5 
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TEST 52 


1- D C 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 

m(CDK) = 2m( ADK) ve 

[KE], DKB nın açıortayıdır. İEKİ = İKBİ ise 

m ( DCB ) kaç derecedir? 

A) 100 B) 120 C) 126 D) 130 E) 145 


2. d c 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 
3 İFBİ = 2 İDFİ, 

İAEİ = 5 cm, İBCİ = 6 cm ise 

Çevre (ABCD) kaç cm dir? 

A) 30 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54 



Şekildeki ABCD paralelkenarında, 

[CE] ve [DF] açıortay , İADİ = 16cm, 

İGEİ = 12 cm, İGFİ = 5 cm ise 

İFBİ = x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


5. D G c 



ra 

e ABCD paralelkenarında 

i, [DE] JL [AB] ve [AG] açıortaydır, 

s İ0Eİ = JL İBCİ = 10 cm ise 
İFEl 3 

İGAİ kaç cm dir? 

A) 3/5 B) 6/5 C) 8/5 

D) 10/5 E) 12/5 



Şekildeki ABCD paralelkenarında [AE] ve [BF] açı- 
ortaylardır. 

İFEİ = 4 cm, [ADİ = 10 cm ise 
paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 

A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 E) 58 


6. Şekilde 

ABCD paralelke- 
nar A, D, F ve B, 

C, K noktaları 
doğrusal 

[AE] ve [CF] 
açıortaylardır. 

İDEİ =2 İECİ, 

İBCİ = 4 cm ise 

İDFİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 | 

I 
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7. 


9. 



Şekildeki ABCD paralelkenarında 
[DE], ADC açısının açıortayıdır. 

İADİ = 7 cm, İCDİ = 9 cm, 

İDBİ = 14 cm ise İEKİ kaç cm dir? 


A) — 
2 


B) 1 


C)- 


D) 2 


15 



ABCD paralelkenar 

[DK] X [AB], [DH] 1 [FC] ve 

A, K, F, B noktaları doğrusaldır. 

İDHİ = 6 cm, İFCİ = 10cm ve 
IDCI = 15cm ise IDKI kaç cm dir? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 



E)- 


E) 8 


A B 

Şekildeki ABCD paralelkenar ve 
[CH] X [AD], İKDİ = İKAİ dır. 

İKLİ = 2 cm, İLAİ = 3 cm ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 


E) 8 


10 . 


I 

I 

s 

1 



Şekildeki, ABCD paralelkenarında, [BF]X [CD] dir. 
İADİ = 17 cm, İDEİ = 12 cm, 

İFBİ = 15 cm ise İAEİ kaç cm dir? 

A) 18 B) 20 C) 25 D) 28 E) 34 


11 . 



Şekildeki 

ABCD paralelkenarında [EB], AEC nın açıortayıdır. 
[BK] X [DC] ve İAEİ = 8 cm, 

İBKİ = 4 cm ise Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 32 C) 38 D) 44 E) 52 


12 . 



Şekilde ABCD paralelkenar [BE] açıortay, 

İDEİ = İECİ, m(C) = 60°, İADİ = 1 cm ise 

taralı ABED dörtgeninin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 


3/3 


B) 


3/3 


C) 2/3 


D) 5 


E) 6 
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13. Şekildeki ° — 

ABCD paralelkenar I J s' 

[FK] // [AB] / ^ j 

[EF] // [BC] / / 

İBKİ = 5 İÇKİ dir. A L B 

Alan(EBKF) = 20 cm 2 
ise Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 84 B) 110 C) 144 D) 172 E) 180 


TEST 53 


(DİKDÖRTGEN ve KARE) 


E D 



14. Şekildeki ABCD D 

paralelkenarında, 

[OL] 1 [AB], 

[OK] L [DA] ve 

İOKİ = 5 cm, a 

İOLİ = 3 cm, 

m( ÂBC)= 150° ise Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 
A) 100 B) 120 C) 160 D) 200 E) 240 



Şekilde ABCD dikdörtgen, 
lACUİEDİ ve m( ACE) = 26° ise 

m ( BEC ) = x kaç derecedir? 

A) 9 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 



15. Şekildeki ABCD d 

paralelkenarında 

İALİ = İLCİ, F / 

İAFİ =İFEİ = İEDİ Is' / 

dir. A B 

Alan(EKF) = 4 cm 2 ise 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 48 C) 56 D) 72 E) 96 


16. Şekilde, ABCD o o 

paralelkenar / k L'/ 

D, C, F ve A, / / 

K, F noktaları 1/ 

doğrusal, a b 

Alan(FAB) =18 cm 2 , Alan(KCF) = 3 cm 2 ise 

Alan(AKCD) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 


Şekildeki ABCD dikdörtgeninde 
İADUİDEİ , [AE] 1 [EF], 

İBFİ = x birim ve İFCİ = y birim olduğuna göre, 

ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir? 

A) 4x + 4y B) 4x + 3y 


A) 4x + 4y 
C) 4x + 6y 
E) 6x + 3y 


D) 6x + 4y 



Şekilde ABCD dikdörtgeninde 
İAEİ = 6 cm, İCGİ = 10 cm 
İBCİ = İBFİ olduğuna göre, 

İADİ kaç cm dir? 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
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11. D K C 

E 

A B 

Şekilde ABCD dikdörtgeni ile DEFK karesinin kenar 
uzunlukları ardışık tamsayılardır. 

Alan(KFBC) _ 5 jse 
Alan (AB FE) 3 

A(DEFK) kaç cm 2 dir? 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6 





14. D F C 



A E B 


Şekilde ABCD dikdörtgendir. 

Taralı alanlar toplamı 40 cm 2 ve 

İEBİ = 2 cm , İDFİ = 4 cm olduğuna göre, 

İBCİ kaç cm dir? 

A) 24 B) 28 C) 30 D) 42 E) 48 



Şekildeki ABCD dikdörtgen üç eş kareye ayrılmıştır. 
İADİ = a birim ise taralı alan kaç a 2 birimkaredir? 
Al-l B)j ?] D) -1 E)| 


13. D c 

K 

A E F B 

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde 
İAEİ = İEFİ = İFBİ ve İBKİ = İKCİ dir. 

Alan(DEF) = x cm 2 
Alan(DBK) = y cm 2 ise 
x ile y arasındaki bağıntı nedir? 

A) x = y B) 2x = 3y C) y = 2x 

D) 3x = 2y E) 3x = 4y 



Şekilde ABCD dikdörtgendir. 

Alan(DÜC) = 48 cm 2 ise 

taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 24 C) 48 D) 64 E) 72 



Şekilde ABC ikizkenar dik üçgen 
ACDE ile BFGC karedir. 

[BK] 1 [AC] ve taralı alanlar toplamı 9 cm 2 ise 

İBCİ kaç cm dir? 

A) /I B) 2 C) /6 D) 2/2 E) 3 



i 
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Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, 

İABİ = 2 İDAİ = 4 İAFİ, 

m(DKC) = a° ise a kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 


D 5 E 2 C 



ABCD dikdörtgeninde, [FK] 1 [BC], 


İCEİ = 2 cm, İDEİ = 5 cm ve İFKİ = x ise 
12x kaç cm dir? 

A) 32 B) 36 C) 42 D) 49 E) 52 


de c 6. 



A B 


Şekilde, ABCD dikdörtgen, [FE] X [EB], 

[BF], EBA açısının açıortayı, İEFİ = 5 cm, 

İEBİ = 15 cm ise 

İBCİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


D C 



A B 


Şekildeki ABCD dikdörtgen, [DK] X [AC], 
[KE] X [BC] dır. İADİ = /To birim, 

İKCİ = 3 birim ise İKEİ kaç birimdir? 



A B 

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, | OE ) = — ve 

İEDİ 2 


İEDİ = 4 cm ise İCEİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 4 /3 C) 8 

D) 8/3 E) 12 


DEC 



Şekildeki ABCD dikdörtgeninde [CF] X [DB] ve 

İDEİ = İECİ dir. İDFİ = 12cmve 

İCBİ = 8 cm ise İEFİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 4/3 C) 8 

D) 8/3 E) 10/3 
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E 3/5 


Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, 
m( ADE) = m(EDB) dır. 

İAEİ = 3 cm, İEFİ = 5 cm, İEBİ = 3 /E cm ise 

İFBİ kaç cm olabilir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 



Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, 

İEFİ = İKLİ ve İABİ = 6 . İKLİ dir. 

Taralı alanlar toplamı 1 2 cm 2 ise 
Alan(ÂBCD) kaç cm 2 dir? 

A) 120 B) 128 C) 132 D) 144 E) 172 



Şekildeki ABCDve ACFK dikdörtgenlerinde, 

F, D, K noktaları doğrusal 
İBCİ = 5 cm, İABİ = 10 cm ise 

İAKİ kaç cm dir? 

A) Jl B) /İĞ C) 2/3 

D) 3/2 E) 2/5 



Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E, C, H noktalan 
doğrusaldır. 

İHCİ = İCEİ, Alan(DCH) = 16 cm 2 ve 
Alan(AECD) = 25 cm 2 ise Alan(CBH) kaç cm 2 dir? 
A) 16 B) 12 C) 9 D) 8 E) 7 



Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, 

m(DAC) = 60° ve Alan(ABCD) = 81 cm 2 

İEDİ = İECİ ise İAFİ kaç cm dir? 

A) 8/3 B) 12 C) 12/3 

D) 9/6 E) 24 



Şekilde ABCD dikdörtgen, ABG eşkenar üçgendir. 

İADİ = /3. jse Alan(ABCq oranI kaçtır? 
İABİ 4 Alan(ABFE) 
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13. Şekildeki ABCD 
dikdörtgeninde, 

[AE] X [DB] dir. 

İADİ = 8 cm, 

İEBİ = 12 cm ise 

Alan(CEB) kaç cm 2 dir? 

A) 32/3 B) 24/3 C) 20/3 

D) 18/3 E) 12/3 

14. Şekildeki ABCD 
dikdörtgeninde, 

C, E, F ve C, L, 

K noktalan doğru- 
saldır. 

İBKİ = 3 İAKİ ve 
İDFİ = İFAİ dır. 

Alan(LKB) = 9 cm 2 ise Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 





A) 8 B) ■=£- C) 10 D) E) 12 

3 3 


Şekildeki ABCD 
dikdörtgeninde, 
[EF] X [BC], 

İADİ = İDEİ dir. 
İFBİ = 1 cm, 
İFCİ = 4 cm ve 



Alan(ABCD) = 45 cm 2 ise İEFİ kaç cm dir? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


Şekildeki ABCD 
dikdörtgeninde, 

m( ACD) = 30° ve K 

İDKİ = İKAİ dır. 

İEFİ = 4 cm ise 

Alan(BEF) kaç cm 2 dir? 

A) 4/3 B) 8/2 C) 12/3 

D) 14/2 E) 18/3 




F 


Şekilde ABCD kare CEB ve BEF eşkenar üçgen- 
lerdir. m(EKB) kaç derecedir? 

A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 90 


2. d c 



A B 


Şekilde ABCD kare, İECİ = 3 İAEİ 
İABİ = 6/2 cm ise İEBİ kaç cm dir? 

A) /5 B) 2/5 C) 3/5 

D) 4/5 E) 5/5 



A B 


Şekilde ABCD kare 

[AP] X [PD] , İPDİ = 3 cm 

İAPİ = 4 cm ise İPBİ kaç cm dir? 

A) 2/3 B) /İ5 C) /Î7 

D) /2Î E) 2/6 
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Şekildeki ABCD karesinde, [AE] X [EK] dır. 
İABİ = 8 cm, İEBİ = 2 cm ise 

IKCİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) -| C) 2 D)-| E) 3 




Şekildeki ABCD karesinde 
[DK] X [EK], İBKİ = 2 . İÇKİ dir. 

İDKİ + İEKİ = 5 /lO birim ise İEBİ kaç birimdir? 
A) 1 B)/2 C)/3 D) 2 E)/5 



A B 


Şekilde ABCD kare EBC eşkenar üçgendir. 

[BD] n [AE] = {K} ise iDKİ, İKEİ nın kaç katıdır? 
A) 0,8 B) 1 C) 1,2 D) 1,6 E) 2 


11- D c 


A B 


Şekildeki ABCD kare DEC eşkenar üçgendir. 

Alan(DEC) = 25/3 

cm 2 ise 


İACİ kaç cm dir? 



A) 10/2 

B) 15/2 

C) 10 

D) 20/2 

E) 32/2 



12 . Şekildeki ABCD 
karesinde, 

m ( EAB ) = 1 5° ve 

B, E ve D noktaları 
doğrusaldır. 

İAEİ = 4 cm 

Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 54 B) 48 C) 36 





Şekildeki ABCD karesinde, İDFİ = İFCİ ve 

m(KEF) = m(EFB) = 90° dir. 

Alan(AKE) = S 1 cm 2 , Alan(BCF) = S 2 cm 2 ise 
Sı 

— - oranı kaçtır? 

S 2 
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14. D c 



A “ K B 


Şekildeki ABCD karesinde [ED] X [DK] dır. 

İDEİ = İDKİ, İBCİ = 4 J2 cm ise taralı 

S„ + S„ + S, alanlarının toplamı kaç cm 2 dir? 

1 c. o 

A) 16 B) 24 C) 32 D) 48 E) 64 


15. Şekildeki 

ABCD karesinde, 

[CF] 1 [BE] ve 

A, H, G noktalan 
doğrusaldır. 

İBGİ = İECİ = tür. 

O 

İABİ = 6 cm ise 



Alan(EFC) + Alan(AHB) kaç cm 2 dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 



Şekildeki ABCD karesinde E, D, C ve E, K, F nok- 
taları doğrusaldır. m(EAF) =90°, 

İFBİ = 6 cm, İEAİ = 12 cm ise 
Alan(ABF) kaç cm 2 dir? 

A) 72/3 B) 72 C) 36 J~3 

D) 36 E) 18/3 



A B 


Şekilde ABCD dikdörtgen, 
m(CBE) = 25° , m(AEB) = 80° ise 

m(DAE) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


E 



Şekilde, ABCD dikdörtgen, 
m (ABD) =50°, m(CDE)=30°ve 
İBDİ = İBEİ ise m(CBE) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 



A B 


Şekilde, ABCD karedir. 

İDAİ = İDEİ ise m(BAE) = x kaç derecedir? 
A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 
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A B 


Şekilde ABCD karedir. AEB eşkenar üçgen ve D, E, 
F noktaları doğrusal ise 

m ( BEF ) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


D c 



A B 


Şekilde ABCD dikdörtgendir. 

[AFİ] i. [BD] ve iDHl = 2 birim, 

İHBİ = 6 birim ise m(CBD) kaç derecedir? 
A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 E) 60 



A B 


Şekilde ABCD dikdörtgendir. 

İACİ + İBDİ = 20 birim, 
dikdörtgenin çevresi 28 birim ise 
alanı kaç birimkaredir? 

A) 40 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 


7. Şekilde, d 

ABCD dikdörtgendir. 
m(BAE) = m(EÂD) ve 
İDEİ = 5 cm, 

İEBİ = 10 cm ise A 

dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 

A) 30 B) 15/3 C) 18/5 

D) 36 E) 40/2 



8. Şekilde ABCD dikdört- 
gen ve EBFK karedir. 

İBFİ = 2 cm , 

İFCİ = 3 cm, 

İDKİ = 5 cm ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 


9. Şekilde ABCD karedir. 

A, C, E noktaları doğ- 
rusal, 

İABİ =9/2 cm, 

İBEİ = 15 cm ise 

İCEİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 2/2 C) 3 


10, Şekilde 

ABCD dikdörtgendir. 
[AE] JL [EB] ve 
İDEİ = 4 cm, 

İECİ = 9 cm ise 



İADİ kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 
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A B 


Şekildeki dikdörtgende, 

İBEİ = 2 İCEİ dir. 

Taralı alan 6 cm 2 ise 
Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48 



A B 


Şekildeki karede, 3 İAEİ = 2 İECİ ve 
Alan (ADE) = 20 cm 2 ise 

İABİ kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20 


13. D c 


A 9 F 6 _ B 

Şekilde ABCD dikdörtgendir. 

[DE] n [FC] = {K} ve 
İBEİ = İECİ, İAFİ = 9 cm, 

İFBİ = 6 cm ise 

İDKİ , İKEİ nin kaç katıdır? 

A) 3 B) ~ C) -| D) 5 E) 6 




14. D C 



Şekilde ABCD karedir. [EB] n [AC] = {F} ve 
İAEİ = İEDİ , İAFİ = 4 cm ise 
Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 64 B) 72 C) 81 D) 94 E) 100 


15. D c , F 



A B 


Şekilde ABCD karedir. 

A, E, F ve D, C, F noktaları doğrusal, 

m(FAB) = 15°, İEFİ = 5 cm ise 
Alan (CEF) kaç cm 2 dir? 

A) | B)^- C) 4 D) 5 E) —p 



A E B 

Şekilde ABCD karedir. 

İABİ = 3 İAEİ, İAFİ = İDFİ ise 
İCFİ 2 , İDEİ 2 nin kaç katıdır? 

A) 1 B) } C) | D) A E) 2 


fdd | GEOMETRİ SORU BANKASI 
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Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, 

A, B, H noktaları doğrusaldır. 

[CH] 1 [AH] 

Çevre (ABCD) = 32 cm, 

İCHİ = 7 cm ise Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 
A) 32 B) 40 C) 48 D) 56 E) 63 


Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, D, E, F ve 
A, B, F noktaları doğrusaldır. İCEİ = İEBİ ise 

Alan (ABCD) , Alan (D AF) nin kaç katıdır? 



Şekildeki eşkenar dörtgende, 
m(ÂBC) =120° ve İADİ=2/3 emişe 

Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 4/3 B) 6/3 C) 8/3 

D) 10/3 E) 12/3 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, İAEİ = İEDİ dir. 
Alan (DEC) = 3 cm 2 ise 

Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 16 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, 

5 İEFİ = 3 İABİ ve Alan (DEF) = 1 5 cm 2 ise 
Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 65 C) 75 D) 90 E) 120 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 

E, F, H noktaları doğrusaldır. 

[EH] _L [CD] ve İEHİ = 12 cm, 

İCHİ = 4 cm ise Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 
A) 130 B) 138 C) 142 D) 150 E) 156 


fdd I GEOMETRİ SORU BANKASI 
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14. D c 



H 


Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, 

C, B, H noktaları doğrusaldır. 

[AH] X [CH] , m(DÂB) = 2m(BÂH) 

İAHİ = 6 cm ise m(ACH) kaç derecedir? 
A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgendir. 
m(BAD) = 60°, İAEİ = İFCİ = 1 cm, 

IDFİ = 3 cm ise İEFİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 2/5 C) 5 

D) 3/3 E) 4/2 

D 


B 

İLFİ farkı kaç cm dir? 

2 D) 3 E) 4 

!dd | GEOMETRİ SORU BANKASI 



16. Şekilde ABCD del- 
toit, 

[KL] 1 [AD] , 

[LH] 1 [CD] , 

[LE] 1 [AB] , 

[LF] 1 [BC] ve 
İALUİLCİ dir. 

İLHİ = 8 cm, 

İELİ = 6 cm ise İKLİ - 
A) \ B) 1 C) 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 

[EF] // [CB] dır. m(DCA) =25° ise 
m(EFB) kaç derecedir? 

A) 35 B) 40 C) 50 D) 65 E) 70 


2. D c 



A B e 


I Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 

& İACİ = İCEİ ve A, B, E noktaları doğrusaldır. 

!j _ _ 

^ m(BCE) = 75° ise m(ADC) = a kaç derecedir? 

A) 150 B) 135 C) 120 D) 110 E) 100 



B 


Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde P iç bölgede 
bir noktadır. 

[PH] 1 [CD], [PT] 1 [BC], 

İPHİ = 2 cm, İPTİ = 6 cm ve P noktasının [AB] na en 
kısa uzaklığı 9 cm ise [AD] na uzaklığı kaç cm dir? 

A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 
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Şekilde ABCD eşkenar dörtgeninde, 
İBCİ = 10 cm, 

İACİ = 1 6 cm ve 
m(EDC) =3 . m(ÂDE) ise 

İAEİ kaç cm dir? 






Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, 

[BH] 1 [DC], [AC] n [BE] = {K} ve 

| = ]ÇHI = İDEI d|f 

3 4 

İEKİ = 1 cm ise Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 8/2 B) 10/2 C) 12/2 

D) 15/2 E) I 6/2 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 
[AB] -L [KE] ve [BC] _L [KF] ise 
İACİ = 2 cm, İBDİ = 4 cm, 

İKEİ + İKFİ kaç cm dir? 






Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 

İDKİ = 3 İAKİ ve 
[BD] C [KC] = [L] dir. 

İKLİ = 3 cm, 

İBDİ = 14 cm ise 
İACİ kaç cm dir? 

A) 4/3 B) 2/Î5 C) 8 

D) 4/5 E) 2/2Î 
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14 . Şekilde ABCD deltoit- 
tir. İDAİ = İDCİ, 

[BEİ _ 1 
İDEİ 2 

İECİ = 4 cm, 

İBCİ = 5 cm ise 

Alan(ABCD) kaç cm 2 
dir? 


A) 24 B) 36 C) 42 D) 52 E) 56 



Şekilde ABCD deltoit, 

3 İKDİ = 2 İKCİ, 3 İBLİ =2 İALİ, 
İACİ = 20 cm, İDBİ = 25 cm ise 
İKLİ kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 


ÇOKGEN ve DÖRTGEN 


TEST 60 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgen 
[CE] X [AF] , [BF] n [CE] = {D} dir. 

m(DAF) = 25° ise 

m ( AFD ) kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 32,5 D) 42,5 E) 45 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgen 
m ( BCD ) = 3x° , m(BfEA) = 30° 
m(DAE) = x° ise x kaç derecedir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30 


16 . Şekildeki 
[BD] X [EC], 

İAEİ = 3 cm, 

İDCİ = İDEİ = 6 cm, 
İADİ = 8 cm ise 
İBDİ kaç cm dir? 



A) /l5 
D) 4/Î5 


B) 2/Î5 
E) 5/Î5 


C) 3/Î5 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve 
[KA] X [AB] ve İDKİ = İKCİ ise 

m(DLK) kaç derecedir? 

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 
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Şekilde ABCD eşkenar dörtgen 
[AK] 1 [CK], m(DÂC) = m(BÂK) dır. 
İACİ + İBCİ = (3 + /3 ) birim ise 

İBKİ kaç birimdir? 

A) A B) 1 C) 4 D) yâ 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgen 

[FB] 1 [DC], m(ÂDC) = 120° , İFGİ = 6 cm ise 

eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 

A) 24 B) 32 C) 36 D) 48 E) 52 



Şekilde ABCD eşkenar dörtgendir. 

İACİ = 16 cm, İECİ = 28 cm , İEBİ = 25 cm ise 

ABCD eşkenar dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 
A) 48 B) 52 C) 56 D) 64 E) 68 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde 

İBFİ = 2 İCFİ, m(DAB) = 60° 

m(CEF) = 30° ve A(EİC) = 6/3 cm 2 ise 

İEBİ kaç cm dir? 


A) 2/7 
D) 5/7 


B) 3/7 
E) 6/7 


C) 4/7 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninin B, C, D 
köşelerinin A köşesinden geçen d doğrusu üzerin- 
deki dik izdüşüm noktalan sırası ile F, L, K dır. 

İDKİ = 2 İBFİ , İCLİ = 4İBFİ - 3 ise 

ABCD eşkenar dörtgeninin çevresinin ala- 
bileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


Şekilde ABCD eşke- 
nar dörtgen ve K, A, 
D noktaları doğrusal- 
dır. 

İBKİ = İBCİ 
Alan(KCB) = j İBCİ 2 

ise m (KBC) kaç de- 
recedir? 



A) 120 
D) 145 


B) 125 
E) 150 


C) 130 
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8 . 


D F C 



Şekilde ABCD ikizkenar yamuk 
[AC] 1 [BD] , [FH] 1 [AB] dir. 

İFKİ = 3 cm, İKHİ = 5 cm ise 
İABİ + İDCİ toplamı kaç cm dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 18 



10 . 



E) 20 


11 . 


Şekilde ABCD dik yamuktur. 

İABİ = 9 cm, İCBİ = /öl cm, 

İDCİ = 4 cm ise İBDİ kaç cm dir? 

A) 10 B) 3 /l3 

D) 11 E) 12 


ra 

1 

E. 

§. 


C) 2 /30 


Şekildeki yamukta, 

İABİ = 21 cm, İDCİ = 6 cm, 

İADİ = 9 cm, İBCİ = 12 cm ise 
yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 

A) 7,2 B) 8,6 C) 9,4 D) 10,8 E)11,5 


ÇOKGEN ve DÖRTGEN 


D 3 C 



Şekildeki ABCD yamuğunda, 

[CF] 1 [FB] ve İAFİ = İFDİ dir. 

İABİ = 11 cm, İDCİ =3 cm ise 

İBCİ kaç cm dir? 

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 


E) 18 


12 . 



Şekildeki ABCD yamuğunda, [EF] // [AB] dir. 
İAEİ = 2İEDİ , İABİ = 17 birim, 

İEFİ = 11 birim ise İDCİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


13. 


D 5 C 



Şekildeki ABCD yamuğunda, 

[EF] // [DC] dir. 

2 İAEİ = 3 İEDİ ve İDCİ = 5 cm, 
İEFİ = 9 cm ise İABİ kaç cm dir? 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 


E) 16 
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14. 


16. 



Şekilde ABCD ikizkenar yamuktur. 
[AC] 1 [CB] , 

İDCİ = 8 cm, 

İABİ = 12 cm ise 

Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 10/3 B) 12/6 

D) 18/7 E) 20/5 


15. 


D 6 C 



Şekilde ABCD dik yamuktur. 

[CF] 1 [FB] ve İDCİ = 6 cm, 

İDFİ = 4 cm, İAFİ = 12 cm ise 
İABİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 



C) 15/2 


Şekilde ABCD yamuktur. 
m(DAB) = 60°, m(ÂBC)=45° 

İADİ = 10cmise İBCİ kaç cm dir? 

A) 4/3 B) 5/6 

D) 8/6 E) 10/2 

**f | GEOMETRİ SORU BANKASI 


E) 15 


C) 6/2 


1 . 


ra 

1 


TEST 62 



Şekildeki ABCD yamuğunda,, 
İDCİ = İKCİ, 

İADİ = İBCİ dır. 

[AD] 1 [KD] ise 

m(DAB) kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 


D) 65 E) 75 



Şekildeki 

ABCD yamuğunda, 

A 

m(D)= 150°, 

A 

m(C) = 120° dir. 

İADİ =6/3 cm ve İABİ = 16 cm ise 

İDCİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


Şekildeki 

ABCD yamuğunda, 
m(ÂBC) = 70°, 
m(ÂDC) = 140°, 

İBCİ = 6 cm, 

İABİ = 14 cm ise 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A) 22 B) 24 C) 26 


140° 



14 


D) 28 E) 34 




5 . 


D 8 C 



A 12 B 

Şekildeki ABCD yamuğunda, 

[CF] ile [BF] açıortay ve [EF] // [AB] dir. 

İDCİ = 8 cm, İABİ = 12 cm, İBCİ = 6 cm ise 

İEFİ kaç emdir? 

A) 9 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 


D 4 C 



15 B 


Şekildeki ABCD yamuğunda, 

[AF], [BK], [CK], [DF] bulundukları açıların açıortay- 
larıdır. 



İABİ = 15 cm, İBCİ = 9 cm, İDCİ - 4 cm, 
İADİ = 6 cm ise İFKl kaç cm dir? 

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3 



Şekildeki ABCD yamuğunda [EC] ve [EB] açıortay- 
lardır. 

5. İEC] = 3 İBCİ, 


[AB] X [DH] ise 


|EB| 

İDHİ 


oranı kaçtır? 








9 . 


D c 



A E B 

Şekildeki ABCD yamuğunda, [DE] ile [CE] açıortay- 
ları, [AB] kenarı üzerinde kesişmektedir. 

İDCİ = 3cm, İABİ = 5 cm ise yamuğun çevresi 
kaç cm dir? 

A) 16 B) 13 C) 11 D) 10 E) 9 


D c 



A E B 


Şekildeki ABCD yamuğunda 

İAKİ = İFCİ = 2 İKFİ ve 

İCDİ = 6 cm ise İEBİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


D E C 



Şekildeki ABCD yamuğunda, 

İABİ = 14 cm, 

İDCİ = 6 cm ve E ile F bulundukları kenarların orta 
noktaları ise İEFİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 10 

fdü 1 GEOMETRİ SORU BANKASI 
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Şekildeki ABCD yamuğunda 

m(BCD) = 120° ve İADİ = İCDİ = İBCİ dir. 

İABİ = 10 cm olduğuna göre, 

ABCD yamuğunun çevresi kaç cm dir? 

A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 30 


D 3 C 



Şekildeki ABCD yamuğunda 
İABİ = 7 birim 

İCDİ = 3 birim olduğuna göre, 

ABCD yamuğunun çevresinin en küçük tamsayı 
değeri kaç birimdir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20 



Şekilde ABCD yamuğunda 
[AD] // [CE] dir. 

S 1 =4cm 2 ve S 2 = 10cm 2 olduğuna göre, 

A(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 22 C) 24 D) 28 E) 32 


ÇOKGEN ve DÖRTGEN 

ABCD yamuk, D „ 5 c 

[AC] X [CB], 5 y 

[AC] açıortay /°>< \ 

İADİ = İDCİ = 5 birim a b 

İCBİ = 6 birim ise İACİ kaç birimdir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 13 


5. ABCD yamuğunda 
[EF] orta taban, 

M.i ise 
IEFİ 6 

İDCİ . oranı kaçtır? 



c) f 


I 6. Şekildeki ABCD ya- 
§ muğunda 

İ [EF] // [AB], 

İDCİ = 5 cm 

İCFİ = 2 cm 

İFBİ = 3 cm 


İEFİ = 6 cm ise İABİ kaç cm dir? 
A) 6,5 B) 7 C) 7,5 D) 8 



E) 8,5 


Şekildeki ABCD ya- 
muğunda, 

[DH] X [AB] 
m(DCP) = m(BCP) 



A H 


m(CBP) = m(PBA) 

İPCİ = 3 cm ve İPBİ = 4 cm ise İDHİ kaç cm dir? 
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14 . Şekildeki 

ABC D yamuğunda 
İCDİ = İEDİ 
İABİ = İAEİ 
İCEİ = 18 cm ve 
İBCİ = 30 cm ise 
İBEİ kaç cm dir? 
A) 20 B) 22 


15 . 



C) 24 D) 26 E) 28 



Şekildeki ABCD yamuğunda 
[DB]±[AC] dir. 

İACİ = 9 cm ve İBDİ = 12 cm ise 

İABİ + İDCİ toplamı kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 


E) 15 


16 . 



Şekildeki ABCD yamuğunda 
[DH] JL [AB] dir. 

İABİ = 24 cm 
İDCİ = 8 cm ve 
İDHİ = 12 cm ise 

A(CEB) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 42 C) 54 


D) 64 E) 72 


e 

§> 

S 

"9 


TEST 64 


D 5 C 



Şekildeki ABCD dik yamuğunda 
[AE] 1 [BC], 

İBEİ = İECİ dir. 

İADİ = 1 2 cm ve 
İDCİ = 5 cm ise 
İBCİ kaç cm dir? 

A) 13 
D) 2/Î4 


B) 15 
E) 4 /l3 


C) 17 


2 . 



Şekildeki ABCD dik yamuğunda 
[CE], BCD açısının açıortayı, 

İAEİ = İADİ = 3 cm 
İDCİ = 4 cm ise 
İBCİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


E) 8 


Ud | GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÇOKGEN ve DÖRTGEN 


169 


3 . 


4 . 



Şekilde [DC] // [AB] ve [LK] // [CB] dir. 

İDLİ = İLAİ ve 

A(ABCD) = 100 cm 2 ise 

A(LDC) + A(LAK) toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 



A E B 

Şekilde ABCD bir dik yamuk ve 
İABİ = a birim , İDCİ = b birimdir. 

A(AECD) = A(CEB) ise 

AE uzunluğunun a ve b cinsinden değeri nedir? 

b 


A) 1 + — 
a 

D ) 


B) a-| 
E) b-4 


C >t + 1 


5. Şekilde ABCD dik yamuk 

A(EDQ 4 
— ve 


A(AEB) 9 
İAEİ + İCDİ = 15 cm 

m(DCE) = m(ECB) 
m(CBE) = m(EBA) ise 
İCDİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 10 C) 11 

f de? I GEOMETRİ SORU BANKASI 



D) 12 E) 13 


6 . 


7 . 


I 



A B 

ABCD ikizkenar yamuk, İADİ = İBCİ 
m(BDC) = 30°, İDBİ=4/3 emişe 

A(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 6/3 B) 10/3 C) 16 

D) 12/3 E) 16/3 



Şekilde ABCD ikizkenar yamuk, 

[AH] 1 [CB], 
m(DÂH) = m(HÂB) 

İAHİ = 6 J 3 cm, ICHİ = 2cmise 
A(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 32/3 B) 40/3 

D) 48/3 E) 60/3 


C) 45/3 



Şekildeki ABCD yamuğunda E ve F bulundukları 
kenarların orta noktaları ve EKFC karedir. 

İÇKİ = 8 cm ise 

ABCD yamuğunun alanı kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 48 C) 64 C) 80 E) 96 
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Şekilde ABCD yamuk 

İDLİ = İLCİ = 2 cm , İAKİ = İKBİ, 

m(DAB) = 53° , m(CBA) = 37° 

İKLİ = 3 cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


12. D C 



A F B 


Şekilde ABCD ve FBKE birer karedir. 

İFKİ =2/2 cm 

3 İBKİ = 2 İKCİ ise İDEİ kaç cm dir? 

A) 2/2 B) 3/2 C) 4/2 

D) 5/2 E) 7/2 


13. D E C 



AF B 

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde 
3 İECİ = 2 İAFİ, 

İDEİ = 11 cm, 

İFBİ = 10 cm ve 
İADİ = 8 cm ise 
A(FBCE) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 26 C) 40 D) 48 E) 52 


14 . D E C 



AK B 


Şekilde ABCD dikdörtgeninde A, F, E noktaları 
doğrusaldır. 

İBKİ = 3 İAKİ 

İAFUİFEİ ve 

A(FKB) = 18 cm 2 ise 
A(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 96 B) 72 C) 64 D) 48 E) 36 


15 . d c 



İBKİ = 1 cm 

ICKİ=4/2 cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


16 . D F C 



A B 


Şekilde ABCD kare 
İAFİ = İAKİ, 

İABİ = 8 cm ve 
İFCİ = 2 cm ve 
A (FAK) kaç cm 2 dir? 

A) 14 B) 20 C) 26 D) 32 E) 36 


! 
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ÇOKGEN ve DÖRTGEN 


TEST 66 



Şekilde ABCDE düzgün beşgen, 


m (DEF) =54° ise 


I FC | 
I BFİ 


A) 


1 


B) 


1 


C)1 


oranı kaçtır? 


D) 2 E) 3 



Şekildeki ABCD karesinde, 
İAEİ = İECİ, İABİ = İBEİ ise 
m(DCE) kaç derecedir? 



A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 35 E) 37,5 


5. 


Şekilde, [BD] n [AC] = {E} 
m (ABC) = 90°, Mj- = -İ , |ABİ = 4 cm, 

İBCİ = 6 cm ise ABCD dörtgeninin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 48 B) 42 C) 40 D) 36 E) 32 


Şekildeki 

ABCD yamuğunda, 

İDCİ= 6 cm, 

İABİ = 14 cm, 

İBCİ = 8 cm ve 
m(DCB) =150° ise 
m (DAB) = a kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 



E) 75 


Şekildeki ABCD 
paralelkenarında 

[DE] O [AF] = (K) 

dır. 

İFBİ = 3 . İFCİ, 

İABİ = 5 . İEBİ ise 

Mi. oranı kaçtır? 



ta 

5 
e 

6 

â 

■a 


|KA| 

A) f B) 1 


of of E)f 


Şekilde ABCD dik 
yamuğunda, 

[BD] 1 [DC], 

İADİ = 2 cm, 

İBCİ = 10 cm ise 

■Mi oran ı kaçtır? 

|DC| 


A ) T B ) İ 01 İ 



7. 


Şekildeki 
ABCD karesinde, 

[BE] 1 [GC], 

İECİ = 7 cm ise 
İDGİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 
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Şekildeki ABCD paralelkenarında [CE] açıortaydır. 
[CE] n [DB] = {F} 

I er» I o 

ve İAEİ = 4 cm ise 


|FD| 5 

Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 24 B) 28 C) 32 


D) 38 E) 42 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 
[CH] 1 [AH], İBDİ = 2 İBHİ ve 
İABİ = 6 cm ise İCHİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 

D) 4 E) 3/3 


C)2/3 


10 . 



Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, 

[AD O [BG = {F} ve [BF] D [AC] = (K) dır. 
İDGİ = 2 cm, İĞCİ = 4 cm, 

İFBİ = 12 cm ise IGKİ kaç cm dir? 


A) 2 B) 


C) 


16 


D) 


18 

15 


E) 4 
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S 

e 

S. 

t 

1 



Şekilde ABCD paralelkenar ve [AE n [BF = {K} dır. 
Al an (AD E) + Alan(BFC) + Alan(EKF) = Alan(ABFE) 

ise İABİ, İEFİ nın kaç katıdır? 


A) £ 
2 


B) 


C) 2 


D) 


12 


E) 3 


12 . 



Şekildeki ABCD karesinin bir kenarının uzunluğu 
6 cm dir. Taralı AEFD dörtgeninin alanı 22 cm 2 
olduğuna göre, 

İAEİ = İFCİ = x kaç cm olabilir? 


A) 1 


B)f 


C) 2 


D) 


E) 3 


13. 



Şekildeki ABCD dikdörtgeninde 
[BD] n [EC]= [F] dir. 3 İEBİ = İAEİ = 12 cm 
Alan(DEF) = 6 cm 2 olduğuna göre 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 E)100 
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TEST 67 


Şekildeki ABCD dikdörtgeninde 
[AB D [DL = {E} dir. 

İBEİ = 4 cm, İABİ = 2 cm ise 


Alan(DBE) 

Alan(DLC) 

A) 4 B) 5 


oranı kaçtır? 



Şekildeki ABCD dörtgeninde [CE] II [AD] 
m( ADC) = 130° , m(ABC) = 50°ve 
[AF] ile [CE] açıortay ise 

m(AEC) kaç derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 115 D) 120 E) 130 



Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, 

m (DAE) = 15°, m(EBC) =45° ve 

|AEİ = 4/3 cm ise Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 36 + 12/3 

C) 24 + 12/3 D) 48 

E) 24/3 



Şekilde ABCD kare, AEB eşkenar üçgen ve 
D, E, F noktaları doğrusal ise 

m(BEF) = a kaç derecedir? 

A) 15 B) 25 C) 30 D) 45 E) 60 



Şekildeki ABCD yamuğunda 
İDCİ = 5 cm, İABİ = 9 cm, 
İADİ = İBCİ = 4 cm ise 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 
A) 10/2 B) 12/3 

D) 14/3 E) 13/6 


C) 15/2 



Şekildeki ABCD paralelkenarında, 

İCEİ = 2 cm, İEBİ = 1 cm dir. 

m(EDC) = 30° ve [DE] _L [BC] ise 
ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm dir? 
A) 7 B) 10 C) 14 D) 16 E) 20 
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10. Şekilde ABCD 
yamuk EFCD 
paralelkenar 

İAEİ = İEDİ, 


İABİ = 17 cm a e 

İBEİ = 15 cm olduğuna göre, 

taralı EBCF bölgesinin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 90 C) 120 D) 135 E) 150 


14 . Şekilde ABCD 

paralelkenar > 

[DE]J4EB], D P~ 

m(CBE) = m(EBA) / 
m ( DAB ) = 60° ve / 

İEFİ = 2 cm lE— 

A 

İABİ = 10 cm ise 

A(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 24/3 

D) 30/3 E) 60 


C) 27/3 


11 . Şekilde ABCD kare 
[A E\ 1 [EC] ve 
İABİ = 4 İDKİ dır. 

İEKİ . İECİ = yy- birimkare 

ise İACİ . İBDİ kaç birim- 
karedir? 

A) B) 2 C) 4 


12. Şekildeki ABCD ya- 
muğunda 

İADİ = İDCİ = x birim 
İBCİ = (x- 1) birim 
İABİ = (2x + 1) birim 




A A 

m( A) + m(B) = 90° ise 

ABCD yamuğunun yüksekliği kaç birimdir? 


B) 12 C) 


D) 5 E) 3 


Şekilde D 

AECD eşkenar / 
dörtgen, / 

ABCD yamuk / 

[AD] 1 [BD] ve A 

İBDİ = 3 İDKİ = 3/2 cm ise 

İBCİ kaç cm dir? 



C) 3 D) 2/3 E) P 


16 . Şekilde ^ c 

[AC] 1 [DE], 

[Aq ± [bc], \ 

İACİ = 12 birim p— ^ 

İBCİ = 5 birim olup ABCD dörtgeninin alanı 42 bi- 
rimkare ise İDEİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2,5 E) 2 


13. Şekildeki 

ABCD para- 
lelkenarında 

[AK], [DL], [BE] 
ve [CF], d doğ- 
rusuna diktirler. 


K 


I AKI „ ICF| = İDLİ ve |AD | , 15 cm ise 
4 3 9 

İSBİ kaç cm dir? 

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 


17 . Şekildeki ABCD 
yamuğunda 

İADİ = İBCİ 

İACİ = 12 cm ve 


m(CÂB)= 15° ise 

ABCD yamuğunun alanı kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 36 C) 48 D) 72 E) 144 
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3a° + 30° 

Şekildeki çemberde, 


m ( AB ) = 3a° + 30°, 
m ( BC ) = 2a° + 20°, 

m(AC) = a° + 10° ise 

a kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


2. Şekilde O merkezli çem- 
berde, 

m(ÂOB) = 100° ise 

m ( ACB ) kaç derecedir? 

A) 200 B) 220 C) 240 D) 250 E) 260 


3. Şekildeki çemberde 

m(ADB) + m(AEC) =240° 

ise m ( BAC ) kaç dere- 
cedir? 

A) 60 B) 80 C)100 D) 120 E) 150 






Şekildeki çemberde, 
m (ACB) = a”, 

m( ADB) = 40° ise 
a kaç derecedir? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 


c 



Şekildeki O merkezli çemberde, 
m (ACB) = 55° ise 
m ( AOB ) kaç derecedir? 

A) 55 B) 80 C) 110 D) 125 E) 140 



Şekildeki t doğrusu çembere B noktasında teğettir, 
m (ABC) = 60° ise 
m(ADB) kaç derecedir? 

A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 150 
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5 . 


ÇEMBERDE AÇI 


O merkezli çemberde 

C ! 

8. Şekildeki O merkezli 

İM 

m( ALC) = 130° ./ 


çemberde [DL çem- JS 

bere L de teğettir. / 1 


{ 


/ 1 

BHMeSİ 

m(CEA) = 100° ise \ 

vJk 1 

m( ADL) = 40° ve A K~/ 

mu 

m(ÂBK) kaç derecedir? 

A' ""İ3 T 

m(ÂcR) = 30° ise Ns 

cT — ^ 

A) 100 B) 110 C) 120 

D) 130 E) 150 

m ( KRL ) kaç derecedir? 

A) 50 B) 60 C) 70 

D) 80 E) 90 


Şekilde d doğrusu, O 
merkezli çembere C de 
teğettir. 

[OD] ADC açısının açı- 
ortayı 

m ( ABC ) = 1 40° ise 
m(DCE) kaç derecedir? 
A) 40 B) 50 C) 60 



D) 70 E) 80 


Şekilde [CB, B nokta- 
sında çembere teğet ve 

İABİ = İBCİ dir. 

m (ADB) = 70° ise 

m ( ACB ) kaç derece- 
dir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 



Şekildeki çemberde 
[AB] // [CD] dir. 

m( AEB) = 3x° 

m(BCD) = x° ise 

m (ADC) kaç derece- 
dir? 

A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 



9. Şekildeki çemberde 

m(DC) = m(CE) 

m(ÂDB) = 30° ve 

m(DFC) = 70° ise 

m(EKB) kaç dere- 
cedir? 

A) 50 B) 60 C) 70 D) 75 E) 80 



I 

1 

s 


10. GE, şekildeki BD 
çaplı çembere C 
noktasında teğettir. 

m (DBA) = 20° ve 

m(CFB) = 40° ise 

m(GCD) kaç dere- 
cedir? 

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 



1 1 . Şekilde AT, O merkezli 
çembere A noktasında 
teğettir. 

[DC] // [AB] ve 

m(CAB) = 20° İse 

m(DÂC) kaç dere- 
cedir? 

A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
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12 . 


13 . 



Şekildeki O merkezli çeyrek çembere [BF C nok- 
tasında teğettir. 


m ( AD ) = m ( DC ) 
m(CİO) = 40° ise 

m(EPD) kaç derecedir? 

A) 97,5 B) 102,5 


C) 105 


D) 107,5 


E) 110 



Şekilde B merkezli dörtte bir çember ve O merkezli 
yarım çember çizilmiştir. 

m(AD) = m(DE) ise m(DAE) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


14 . 



Şekildeki ABC üçgeninde [AB] X [EC], 

[BD] X [AC] ve İBOİ = İOCİ dir. 
m ( BAC ) = 66° ise 

m ( EOD ) kaç derecedir? 

A) 32 B) 34 C) 40 D) 48 E) 54 
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ra 

e 

S, 


S 
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Şekilde m(CDE)=110° dir. 

İABİ = İBCİ ise 

m ( BCA ) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


16 . 



Şekilde 

[BF] X [KD], İABİ = İCDİ , İCFİ = İFDİ ve 
m(BKD) = 55° ise 
m ( BED ) kaç derecedir? 

A) 85 B) 100 C) 110 D) 125 E) 140 



Şekilde [BC], D noktasında çembere teğettir. 
[AB] X [AC], 

m(EDC) = 25° ve İBDİ = İDCİ ise 

m (ADB) kaç derecedir? 

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 



ÇEMBERDE AÇ! 


TEST 70 



Şekildeki O merkezli çemberde 
m(ÖBC) = 20°, 
m(ÖÂC) = 18° ise 
m ( ÂOB) = x kaç derecedir? 

A) 58 B) 62 C) 70 D) 72 



Şekildeki O merkezli çemberde 

m(CKB)= 140° ise 

BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 




'524°"^ 

7 


«rT . 

p 


A 

O B 


Şekildeki O merkezli yarım çemberde, 
m(P) =24°, 

m(DBC) = 36° ise m(PCB) kaç derecedir? 
A) 100 B) 105 C) 1 15 D) 125 E) 132 



Şekildeki O merkezli yarım çemberde, İAPİ = İABİ, 

m(ÂBC) = 15° ise 

CPB açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 25 


Şekilde [PC çembere C noktasında teğet, 
m (ABC) =3x°-10°, m ( ÂCB ) = 2x° + 1 0°, 
m( ÂPC) = 50° ise m (BAC) kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 



Şekilde, [PA ve [PB O merkezli çembere A ve B 
noktalarında teğettir. 

m(P) = 50°, m(CBP) = 115° ise 

m ( KÂC ) = x kaç derecedir? 

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 75 
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13. Şekilde DF, O merkezli 
çembere D noktasında 
teğettir. 

İADİ = İOCİ, 

m(CDF) =50° ise 

m(ADC) — x açısı kaç — 

derecedir? 

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 


14 . Şekildeki O merkezli 

çemberde / 

İECİ = İ0Bİ, aUI 

m(ECA) = x°, V 

m(CAB) = y° ise, 
x + y toplamı kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 


15. Şekildeki O mer- 
kezli çemberde, 

İOAİ = İOBİ, 

[AB], E noktasında 
çembere teğet ve 

m(ÂKC) = 120° 

ise AEC açısının 
ölçüsü kaç derecedir? 

A) 35 B) 40 C) 5 


TEST 71 





A 

\ 

-ıioo 1 


E 


Şekildeki çemberde [AD] kirişi 
BAC açısının açıortayıdır. 

m (AEC) =100° ise m(ÂİÖ) kaç derecedir? 
A) 80 B) 90 C)100 D) 110 E) 120 



Şekildeki çemberde İDBİ = İDCİ, 

m(BDC) = 20° ise 

m(BAÖ) = x kaç derecedir? 

A) 80 B) 90 C)100 D) 110 E) 120 


Şekilde ABCD dik- 
dörtgen [DC], E 
noktasında O mer- 
kezli yarım çembe- 
re teğettir. 

İAKİ = İKLİ ise 


m ( AKB ) = a kaç derecedir? 

A) 100 B) 105 

D) 135 E) 145 



C) 112,5 



Şekildeki O merkezli çembere, [AC, C noktasında 
teğettir. 

m(OBC) = 20°, m(CD) = 60° ise 

m(CÂB) = x kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
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p 


Q 


C 

Şekilde EF çembere D noktasında teğet ve 
EF // [BC], İBCİ = İABİ dir. m (AB) = x° ise 
m ( BKC ) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 90° - — B)90°-|- 

C)45°+-| D)90° + |- 

E) 90° +4 
4 



A 


Şekildeki O-, ve 0 2 merkezli çemberler C noktasın- 
da dıştan teğettir. B, C, D noktaları doğrusal, 

m ( CD ) = 1 30° ise m(BAC) kaç derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 115 D) 125 E) 130 



Şekilde [ED] çembere D noktasında teğettir. 

[AE] // [CD], İABİ = İACİ, 

A A 

m(E) = 36° ise m(A) =x kaç derecedir? 
A) 76 B) 84 C) 90 D) 92 E) 96 


t=. 


S 

e 

«a 



Şekilde Q merkezli dörtte bir çember yayı ve PQRS 
karedir. 

m(BSR) = x kaç derecedir? 

A) 15 B) 22,5 C)45 

D) 47,5 E) 67,5 



Şekildeki ABC üçgeninde , 

m(ÂBC) = m(CDE) =90°, İABİ = İEBİ, 

m(DEC) = 25° ise m(BCA) = x kaç derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 



Şekildeki A ve B merkezli çemberler E ve F nokta- 
larında kesişmektedir. 

m(ETF) = 250° ise m(AKE) kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 50 E) 70 
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Şekildeki O merkezli çemberde, 

[OB] 1 [AC] dir. İOHİ = 3 cm, İHBİ = 2 cm ise 

İACİ kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 




Şekildeki O merkezli çemberde, 

[OH] ± [DC], [OK] _L [AB] dir. 

İOHİ = İOKİ, 

İABİ = 2x - 5 birim, İDCİ = x + 3 birim ise 
x kaç birimdir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


Şekildeki O merkezli çem- 
berde, 

[OH] _L [AB], 

[OK] _L [DC] dir. 

İABİ < İDCİ ve 



İOHİ = x + 7 birim, 

İOKİ = 3x + 1 birim ise 


x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) x > 2 B) x < 3 C)x>4 

D) x < 5 E) x = 6 
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4. 


6 . 



t doğrusu çembere A ve C noktalarında, 
d doğrusu ise, D noktasında teğettir. 

İBDİ = 3 cm ise İACİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



Şekildeki O merkezli çemberde, 

[PT çembere T noktasında teğettir. 

O, K, P noktaları doğrusal m(KPT) =30°, 
İKPİ = 2 cm ise İPTİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 2 /3 D) 4 E) 3/2 



Şekilde C ve D merkezli çemberler birbirlerine ve 
[PB ye B noktasında teğettirler. 

[PA , C merkezli çembere A noktasında teğet, 
m(APB) = 60° ve İAPİ = 6 cm ise 

İCDİ kaç cm dir? 

A) /3 B) 2/3 C) 3/3 

D) 4 E) 4/3 




ÇEMBERDE UZUNLUK 


Şekildeki çember- 

de. 

P, A, B ve P, D, C 

noktaları doğrusal- 

dır. \ 9 ^^^ 

İPDİ = 4 cm, 

İDCİ = 5 cm, 

İABİ = 9 cm ise İPAİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


8. Şekilde [PC, çem- 

bere C noktasında ^ J 

teğettir. P< C^~ X 

P, A, B noktaları 2 

doğrusal \ 

İPCİ = 4 cm, S 

İPAİ = 2 cm ise İABİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


Şekildeki çemberde, 

[AC] n [BD] = {P} dir. 

İPAİ = 10 cm, 

İPCİ = 4 cm, 

İPDİ = 5 cm ise 
İPBİ- x kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 



D) 11 E) 12 


10. Şekildeki O merkezli — ^r 

yarım çemberde, y x\2/ N 

İCEİ = 2 cm, ( 

İEOİ = 4 cm, 

İBEİ = 5 cm ise İDEİ = x kaç cm dir? 

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 


6 y ' ft 

Şekildeki çemberler P noktasında birbirine teğettir. 

[AD] ve [AE] içteki çembere D ve E noktalarında 
teğet, 

[AC] n [PB] = {D} ve 
İAEİ = 6 cm, İCDİ = 2 cm, 

İBDİ = 3 cm ise İPDİ kaç cm dir? 

A) 4 B) | C) 5 D) -Ş- E) 6 


12. Şekildeki O mer- 

kezli çemberde, \ 

P, A, O ve P, C, B o ] 

noktaları doğru- p 3 a\ o J 

saldır. \ y 

İPCİ = 4 cm, 

İCBİ = 8 cm, 

İPAİ = 3 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8 


13. 

fi/"" 




_ D 


1 l 



\ ' c V 

/ D 


Şekildeki çemberlerin merkezleri C ve D nokta- 
larıdır. [PA ve [PB çemberlere teğettir. 

[PF] 1 [CD], İPAİ = 6 cm, İPEİ = 3 cm ise 

İPBİ , İEHİ m kaç katıdır? 
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Şekildeki O merkezli çemberde [AH] ± [BC], 
İABİ = 8 cm , İACİ = 6 cm 
İAHİ = 4 cm ise 

çemberin çevresi kaç n cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 



ÇEMBERDE UZUNLUK 



Şekildeki O merkezli yarım çemberde 
m(DCO) = 30° 

İACİ = 2 cm 
İDCİ = 8 cm ise 

çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 2/5 B) 3/5 C) 2/7 

D) 3/7 E) 4/7 


O merkezli çembere K ve L noktalarından [MK ve 
[ML teğetleri çizilmiştir. 

İTMİ = 2 cm , İMLİ = 6 cm ise 

İOPİ kaç cm dir? 

A) 7,2 B) 6,4 C) 5,5 D) 4,8 E) 3,2 


D c 



Şekilde O noktası çemberin merkezi ve 
Alan(ABCD) = 48 cm 2 dir. 

Çevre(ABCD) = 24 cm 

İDCİ = 4 cm ise 

Alan ( AOB ) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 8 C) 9 D) 12 E) 16 


5 . 



Şekilde [PT O merkezli çembere T noktasında 
teğettir. 

m (APT) = 30° ve İATİ = 8 cm ise 

İBPİ kaç cm dir? 


A) 2 



B) 


E) 


8 

5 

2/3 



8 . 


ra 

e 

5 



Şekildeki 0 1 ve 0 2 merkezli çemberlerin yarıçapları 
1 cm olup C ve D noktalarında kesişmektedir. 

Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? 

A) Jl B) 2/3 C) 3/3 

D) 4 E) 6 



Şekildeki O merkezli dörtte bir çemberde 
m(OBP) = 75°, İOBİ = 4 cm ve 
[PH] ± [O A] ise 

İOHİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 2/3 C) 3 

D) 4 E) 4/2 



Şekildeki O merkezli çember d doğrusuna E nok- 
tasında teğettir. 

[AC]J_d, [BD] J_ d ve 

İACİ + İBDİ = 15 emişe İABİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 


6. Şekilde 

İADİ = 5 cm 
İAEİ = 4 cm 
Alan( ADE) _ . 

Alan(AİC) 9 
İECİ = x kaç cm dir? 
A) 10 B) 11 C) 



12 D) 13 E) 15 


9. Şekildeki O merkezli çem- 
ber, 

ABC üçgeninin [AB] ile 
[AC] kenarlarını E ve D 
noktalarında kesmektedir. 

Çemberin yarıçapı 10 cm 
olup 

İEKİ = 4 cm ve 
İÇKİ = 9 cm ise 
İOKİ = x kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 4/5 D) 6/3 E) 8 
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O ve O’ merkezli çemberler T noktasında dıştan 
teğet ve KL ortak dış teğettir. 

İKLİ = 10 cm ve İTLİ = 6 cm ise 

O merkezli çemberin çapı kaç cm dir? 

A) 12 B) C) 18 D) E) 6/3 

o 3 
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15 . D c 



ABCD dikdörtgeninin içine 0 1 , 0 2 ve K merkezli 
çemberler çizilmiştir. 

Çemberler birbirlerine dıştan teğet olup 

İABİ = 3 cm ise K merkezli çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 

A) J B) -1 C) -i D) -1 E)/2-1 
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TEST 74 



Şekildeki O merkezli 
çember ile [OB] çaplı 
çember birbirine içten 
B noktasında teğettir. 

İDEİ = 12 cm ise 

Icol kaç cm dir? 



O merkezli çemberde [CB], 

B noktasında çembere teğet 
m(CÂB) =60° ve İABİ = 2 cm ise 

İCEİ kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 


Şekildeki O merkezli çem- A/ ^— — p-— \ B 

berde, / \ 

[OH] 1 [AB], ( \° / 

[OK] 1 [CD] ve 

İABİ = x + 7 birim, C ' 

İĞDİ = 3x - 9 birim, İOHİ = x + 1 birim, 

İOKİ = 2x - 5 birimdir. 

İABİ > İCDİ ise İABİ nin tamsayı değeri kaçtır? 
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 


Şekildeki ABC dik üç- 
geninde 

İABİ = 6 cm, 

İBCİ = 8 cm ise 

A noktasının üçgenin iç 
teğet çemberine olan en 
yakın uzaklığı kaç cm 
dir? 



A) 2 

D) 4/5-2 


B) 2/5-2 
E) 4/5 


C) 2/5 


Şekildeki çem- c r ^ ' 

berin [AC, [AE ve 

[BD] teğetlerinin ( 

değme noktaları a</^ f 
C, E ve F dir. ı 

İABİ = 4 cm, 

İADİ = 6 cm, 

İBDİ = 8 cm ise İAEİ = kaç cm dir? 

A) 7 B) 8 G) 9 D) 10 E) 11 



Şekildeki O merkezli yarım çemberin içerisine 
EOCD karesi çizilmiştir. İABİ = 24 cm ise 


İEBİ kaç cm dir? 

A) 8 
D) 10 


B) 8/6 
E) 6/6 


C) 5/6 


Şekildeki O merkezli 
çemberde [PA ve 
[PB A ve B de çem- 
bere teğettir. 

İACİ = 6 cm, 

İPCİ = 9 cm ve 


[BC] 1 [PA] ise İBKİ kaç cm dir? 
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m 


ÇEMBERDE UZUNLUK 

8. Şekildeki O merkezli n 

çemberin yarıçap uzun- 
luğu 8 birimdir. A 

İABİ = 2 İOLİ, 

İCDİ = 2 İOKİ, 

[OK] 1 [AB], C 

[OL] 1 [CD] ve İAKİ . İOKİ = 18 birimkare ise 

İABİ + İCDİ toplamı kaç birimdir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 


Şekildeki 0 1 ve 


0 2 merkezli 

A /\ V \ 

birim çemberler 
birbirine K nok- 

f ^Oı 0 ^2 j 

tasında dıştan 
teğettirler. 


[AE, 0 2 merkezli çembere E noktasında teğet ise 

IFEİ kaç birimdir? 

A) /2-1B) /3- 

1C) 1 

D) /2 + 1 

E) /3 + 1 


10. Şekildeki çem- 

berde [PT, T > 

noktasında (A 

çembere teğet- v 

tir. p * 4 

İPTİ = 8 cm, Z 

İPAİ = 4 cm, 

İATİ = 6 cm ise İTBİ = x kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


11. Şekildeki O merkezli 
çemberde, 

İABİ = İACİ, [/ 

İBDİ = 4/2 cm 
Aian(BDK) = 6 cm 2 
ise İDKİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 3 C) 2 J~3 D) 2 



Şekilde O merkezli çember ABCD karesine K ve L 
noktalarında, A merkezli çeyrek çembere E nok- 
tasında teğettir. 

İOLİ = (3 - 2 J 2 . ) cm ise İABİ kaç cm dir? 

A) \ B) 1 C)| D) | E) 2 



A B 9 C 

Şekildeki [AC] çaplı yarım çemberde, 
[DB] 1 [AC], İADİ = 6 cm, 

İBCİ = 9 cm ise İDC I kaç cm dir? 
A) 2n B) 37i C) 47i D) 671 



Şekildeki [OB] çaplı çember O merkezli çembere B 
noktasında içten teğettir. 

I CBD | = 12 cm ise | EBF I kaç cm dir? 

A) 3/3 B) 4 J 2 . C) 6 

D) 9 E) 12 


| GEOMETRİ SORU BANKASI 




ÇEMBERDE UZUNLUK 


15. A 



Şekildeki O merkezli çemberde 
[OK] 1 [AB], [OL]±[BC] ve 

İ0Lİ<İ0Kİ dır. 

İOBİ = 1 3 birim, İAKİ = x + 5 birim, 

İBLİ = 2x + 1 birim ise 

x'in alabileceği tamsayı değeri kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



Şekildeki O merkezli çemberde [AB] ve [AC] E ve F 
noktalarında çembere teğettir. İABİ = 5 cm, 

İACİ = 12 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A) 2 B) 3 C) 4 □) Ş E) Ş 


17. Şekilde ABC üç- 
geninin O merkezli 
içteğet çemberi [AC] 
ye T noktasında te- 
ğettir. 

İBCİ = 10 cm 



İABİ = 5 cm ve 


İACİ = 9 cm ise İNTİ kaç cm dir? 

A) | B) 1 C) 2 D)| E)f 



Şekilde [AB] ve [BC] A ve F noktalarında çembere 
teğettir. 

İABİ =4 cm, İBCİ = 10 cm 

İCEİ = 12 cm ise İDEİ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 


2. Şekildeki O merkezli çem- 
berde, 

İAKİ = 4 cm 

İKBİ = 2 cm 

İOKİ =/2cm ise 

çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) /5 B)/lÖ C)/Î5 D)3 E) 3/2 




Şekilde [PB ortak teğettir. , 

İPAİ = İABİ 
İEDİ = 7 cm 
İDCİ = 5 cm ise 

İPBİ kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
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11 . B 



O merkezli çeyrek çemberde 
İOBİ = /65 cm 

|OHİ = 4 cm ve [OE] açıortay olduğuna göre, 
İFKİ = x kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



Şekilde [AC teğetinin değme noktası C olup 
İABİ = İBCİ dir. 

İADİ = 3 cm , İDFİ = 9 cm ve İBDİ = 2 cm ise 

İDEİ kaç cm dir? 

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5 



O merkezli çemberde [AB] çembere T noktasında 
teğet ve m ( AOB ) = 90° dir. 

İATİ = 3 cm, İTBİ = 12 cm ve İBKİ > İALİ için 
İBKİ - İALİ kaç cm dir? 

A) 2/5 B) 3/5 C) 4/5 

D) 3 E) 5 



| Şekildeki [EB] çaplı çemberde 

« İBCİ = Jî birim 

S İBDİ = 3 birim ve I EF | = ~ birimdir. 

[AF] // [BE] // [CD] ise İABİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 2/3 C) 3 D) Jl E) 2 




4 . 


Şekildeki O merkezli 
çemberde, 

m(ÂOB) = 150°, 

İOBİ = 12 cm ise 

taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 30rt B) 45 jc C) 60ji 



D) 75ıt E) 90n 


Şekildeki çemberde, 

[AB] çap ve İABİ = 1 0 cm ise 
çemberin çevresi kaç cm dir? 

A) 57i B) 10 tt C) 15ti D) 207i E) 25 tc 



Şekildeki çemberde, 

O merkez ve İOAİ = 6 cm ise 
dairenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 12ti B) 18ti C)24ti D) 30u E) 367i 


5 . 


Şekildeki çemberlerin mer- 
kezi O noktasıdır. 

İOAİ = 2 cm, 

İABİ = 3 cm ise 

taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 9 7t B) 12 ti C) 167i 



E* 

KJ 

e 

S 

s 


Şekildeki O ve O 1 merkezli 
çemberler A noktasında iç- 
ten teğettir. 

Büyük çemberin alanının 
küçük çemberin alanına 
oranı kaçtır? 



A) 2 B) 2,5 C) 3 


D) 3,5 E) 4 



[PA, [PB ve [EC] O merkezli çembere A, B ve D 
noktalarında teğettir. 

İPAİ = 10 cm, İCDİ = 3 cm olduğuna göre, 

İCPİ kaç cm dir? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 


A 



[AK ve [AP çemberlere K ve P noktalarında teğet, 
İAKİ = İAPİ , İABİ = 6 cm, İBCİ = 10 cm, 

İADİ = 8 cm ise İDFİ = x kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
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A B 

Şekildeki [AB] çaplı yarım çemberde, 
m(CÂB) = 60°, 

İACİ = 3 cm ise | BC | kaç cm dir? 

A) B) ti C) -Ş- D) 2ti E) -Ş- 

feM | GEOMETRİ SORU BANKASI 


7. Şekildeki A ve B 
merkezli çeyrek 
çemberler E nokta- 
sında dıştan teğet- 
tirler. 

ABCD dikdörtgen, 

İCFİ = 2 cm, 

İFBİ = 4 cm ise 

çeyrek çemberlerin alanları toplamı kaç cnr 
dir? 

A) 107t B) 13 ti C) 167i D) 207i E) 22 ti 


D C 
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Şekilde O noktası çemberlerin merkezidir. 

İOAİ = İABİ, 

S 1 ve S 2 içinde bulundukları bölgelerin alanları ise 
S 2 , S 1 in kaç katıdır? 

A) B) 2 C) D) 3 E) 4 

4 o 



B 


Şekildeki O merkezli çemberde, 

m(ÂOC) = 60°, m(BOC) = 150° dir. 

S 1 ve S 2 bulundukları bölgelerin alanları ise 

Sı 

— - kaçtır? 

A ) İ B >| c >f D) f 


10 . Şekilde O noktası çem- 
berlerin merkezidir. 

[OB] ± [OD], 

İABİ = 2 İOAİ, 

S 1 ve S 2 içinde bulun- 
dukları bölgelerin alan- 
ları ise S 2 , S., in kaç 

katıdır? 

A) | B) f C)f 





Şekildeki çemberlerin merkezleri O ve O' nokta- 
larıdır. 

lOO'l = 3 cm ise 
| AÖB | + 1 AOB | kaç cm dir? 

A) n B) 2tc C)-fıt D) 4ıt E)fU 



A 2 B F 


Şekilde ABCD kare, 

E, C, F noktaları A merkezli çember üzerindedir. 
İABİ = 2 cm ise I EF | kaç cm dir? 


A) re B) /2 TC O /3 tc D) 2ıc E) /6ıt 



F 


Şekildeki çemberlerin merkezi O noktasıdır. 
m(BOD) = 150°, 

İOAİ = 3 cm, 

İABİ = 4 cm ise 

| BFD | + 1 AEC | nun kaç katıdır? 

A) 1 B) f C) 2 D)f E) 3 
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ÇEMBERDE YAY, DAİREDE ALAN 





7 . 


ÇEMBERDE YAY, DAİREDE ALAN 



Şekilde O merkezli çember çizilmiştir, 
m ( OBA) = 10° ,m(C)CA) = 50° ve yarıçap 2 cm ise 

taralı alan kaç cm 2 dir? 


A) B) n C) İZ. o) M. E) 2rr 

3 o o 




[AT, O merkezli yarım çembere T noktasında teğet 
ve İATİ = İTCİ =/6cm ise taralı alan kaç cm 2 dir? 


8 . 


A) /2-f B) 2-f 

C) f3-f D) j6-f 

E) 6-f 



Şekildeki çemberde 

m(BÂC) = 60°ve İBCİ = 6 /â cm ise 
taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 12tc- 9 v /3 B) 9/3-271 

C) 12t 1 - 6/3 D) 671-6/3 

E) 9k-6 JH> 




O ve O’ merkezli çemberler B noktasında teğet ve 
A, B, C noktalan doğrusaldır. 

İOBİ = 3 cm, 

İBO’I = 9 cm ve S 1 + S 2 = 70 cm 2 ise 
S 2 - S 1 farkı kaç cm 2 dir? 

A) 48 B) 52 C) 56 D) 63 E) 66 



A ve O merkezli iki çember şekildeki gibi 
kesişmiştir. A merkezli çemberin yarıçapı 1 6 cm ise 

taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 32tc B) 64tc C) 128ti D) 64 E) 128 



Şekildeki O merkezli iki çemberde, 

[OC] 1 [OD] ve İOAİ = 1 cm, İOCİ = 2 cm ise 
s ı 

— - oranı kaçtır? 

S 2 

A) 1 B) 1 0 1 D) | E) | 
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TEST 78 


D X 


lc 


l 


p/6 


A\ 


8 

r 


Şekildeki O merkezli dairede 
[DC n [AB = [P] dir. 

İBPİ = 8 cm, İPCİ = 6 cm, 

İDCİ = 18 cm ise dairenin alanı kaç cm 2 ‘dir? 


A) 257i 
D 88 ti 


B) 497i 
E) 967t 


C) 56ti 



Şekildeki daireler A noktasında içten teğettir. 

İABİ = 3 birim, 

İBCİ = 2 birim, S 1 = 3 birimkare ise S 2 alanı kaç 
birimkaredir? 

A) 16 B) f C)f D)f E) f 



ABC dik üçgeninin kenarlarını çap kabul eden 
yarım daireler çizilmiştir. m( ACB) = 30° ve 

İABİ = 2 cm ise taralı bölgenin çevresi kaç cm 
dir? 

A) te (3 + /3 ) B) 27i (3 + /3 ) 

C) 3tc(/3 + 1) D) 4/3 ti 

E) 6/3 7i 


ÇEMBERDE YAY, DAİREDE ALAN 



O B 

Şekilde [AB] çaplı yarım dairenin çapı 8 cm, 

ABCD dikdörtgeninin [CD] kenarı çembere E nok- 
tasında teğettir. 

D merkezli ve [DA] yarıçaplı yay çizilerek oluş- 
turulan taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 27i B) 4 ti C) 8 D) 167i E) 16 



5 Şekilde, ABCD karesinin içine [AB] ve [AD] çaplı 

1 yarım daireler çizilmiştir. 

fc* o 

§, İABİ = 6 cm ise taralı alanların toplamı kaç cnr 

1 dir? 

T A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 



Şekilde O merkezli dörtte bir dairenin içine EOCD 
dikdörtgeni çizilmiştir. 

İAEİ = 8 cm, İOEİ = 5 cm ise 

taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 

A) JŞt-65 B) İŞt-65 

O) 1 69u - 60 D) 1SŞL-60 

r-\ 1 6971 en 


ÇEMBERDE YAY, DAİREDE ALAN 


O merkezli dairelerde 

İACİ = 4 cm, | AB | = 6 cm, | CD | = 10 cm ise 
Taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 14 B) 22 C) 32 D) 37 E) 42 



Şekildeki O merkezli çembere [CK, D noktasında S, 
teğettir. S 

§ 

İABİ = 6 cm, İBCİ = 2 cm ise 5 

taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 3/3-71 B) 4/3-71 

C) 5/3-271 D) 6/3-271 

E) 6/3-371 


Şekilde yarıçapı 6 cm olan 0 1 ve 0 2 merkezli eş 
daireler verilmiştir. Taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 9 ti B) 12ti 

C) 1271-9/3 D) 671 -4/3 

E) 971-2/3 



Şekilde O merkezli dairede 
İABİ = 5 İPBİ = 15 cm ise 

P'den geçen en kısa kirişi çap kabul eden 
dairenin alanı kaç 71 cm 2 dir? 

A) 144 B) 108 C) 72 D) 36 E) 18 



O merkezli çember OBC ikizkenar dik üçgeninin 
[BC] kenarına A noktasında teğettir. 

İABİ = İACİ = 6 cm ise 

taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 16-4ti B) 36-4ti 

C) 36 - 971 D) 42 -47i 

E) 36-ti 



Şekildeki 0 1 ve 0 2 merkezli dıştan teğet çember- 
lerde [AB], A noktasında O merkezli çembere teğet- 
tir. 0 1 ile 0 2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırası 
ile 6 cm ve 4 cm dir. 

0 1 0 2 BA dikdörtgen ise taralı alan kaç 71 cm 2 
dir? 


A) 60-2271 
C) 60- 1671 
E) 24-1271 


B) 60 - 367i 
D) 60- 13ti 
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ÇEMBERDE YAY, DAİREDE ALAN 



Şekilde O merkezli çember ile ABC eşkenar üç- 
geninde İAKİ = 1 cm ise çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 

A) - B) 1 C)/2 D) /3 E) 2 



Şekilde O merkezli çemberde 
[AB] // [CD] 

m(ÂİO) = 2m(CDO) = 60° dir. 

Çemberin çevresi 12n birim ise taralı bölgenin 
alanı kaç 71 birimkaredir? 

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 3 



Şekilde m(BÂC) = 90° | 

İABİ = İACİ | 

ra 

O merkezli yarım çemberin yarıçapı 2cm olduğuna 
göre, taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 3 



Şekilde O merkezli çemberlerin yarıçapları 2 cm ve 
4 cm dir. [AB] kirişi küçük çembere teğet olduğuna 
göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 167C-4/3 B) 871-4/3 

C) m_ 8 /3 D) ^-4/3 

3 

E) 167C-2/3 



Şekilde ABC üçgeni eşkenar, B merkezli BE 
yarıçaplı çember yayı D noktasında AC ye teğettir. 

İACİ = 2 cm ise [FE] ile [AC] arasındaki en kısa 
uzaklık kaç cm dir? 


A) /3 


B) /3-1C) 3-/3 



0 1 ve O 2 merkezli iki çember dıştan teğettir. 
[O n A noktasında 0 2 merkezli çembere teğet, 
!o 1 Bİ = İB0 2 1 = 2 cm ise taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 2/3-71 B) 3/3-71 

C) 4/3-71 D) 4-71 

E) 6-71 
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ÇEMBERDE YAY, DAİREDE ALAN 



Şekildeki O merkezli çemberde 
İABİ = İBCİ dir. 
m(DAB) = 40° ise 

m ( AKB ) kaç derecedir? 

A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60 



O ve M merkezli çemberlerde, 
[AB] 1 [OB], [MC] 1 [OA] 

İMBİ = 6 cm , İABİ = 12 cm ise 

İOBİ kaç cm dir? 

A) 4/3 B) 8 

D) 12 E) 16 


C) 4/5 


K o 


I 


O merkezli çeyrek çember ile T merkezli çember A, 
K, B noktalarında teğet ise 

m ( KAB ) kaç derecedir? 

A) 45 B) 60 C) 67,5 D) 72 E) 75 



O merkezli çemberde, [AF, F noktasında [AB, B 
noktasında teğet, 

m ( FAB ) = 60° 

m(FKD) = 100° ise 

m(DC) = x kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 



Şekildeki çemberde 
[AB] 1 [CD], İDKİ = 2 İKCİ + 1 dir. 
İAKİ = 1 cm, İBKİ = 10 cm ise 
çemberin çevresi kaç k cm dir? 

A) 10 B) v/TTo 

D) /130 E) 12 





Şekilde O ve O’ çemberleri T noktasında dıştan 
teğet ve yarıçapları 2 cm ve 3 cm dir. 

[KL], [AB] ve [CD] çemberlere teğet ise 

İKLİ kaç cm dir? 

A) B) 2/6 C) 3/3 

D) 6/2 E) 6 
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TEST 81 


1. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 2, 3, 5 
sayılarıyla orantılı ve cisim köşegeni 

k = 5/38 birimdir. 

Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim 
küptür? 

A) 7500 B) 7000 C) 6500 

D) 5000 E) 3750 


2. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları arasında 

— + -1 + J_ = A. bağıntısı vardır, 
a b c 5 

Prizmanın hacmi 45 cm 3 ise prizmanın alanı kaç 
cm 2 dir? 

A) 36 B) 72 C) 84 D) 116 E) 144 


A) 4 


D) 


250 

63 


B) 5 
125 


C) 


E) 


36 


5. 


«a 

ra 

g 

S, 


3. Bir küpün kenarları uzunluğunun - j ü kadar artı- 
rıldığında elde edilen küpün hacminin ilk küpün 
hacmine oranı nedir? 


125 

64 


Bir ayrıtı 3 birim olan kübün ayrıtları kaç birim 
artırılmalıdır ki; alanı sayısal değerce hacmine 
eşit olsun? 


A) 1 


B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 


Şekildeki 

dikdörtgenler prizmasında 
İABİ = 3 birim, 

İBB'I = 4 birim, 

İADİ = 2/6 birim, 

m(AB'D) = a ise 

cos a kaçtır? 

2/6 


D' 



A) 

D) 


7 

5/6 

12 


B) 


E) 


2/6 


C) 


5/6 

2 


Şekildeki küpün bir kenarı 
6 cm dir. 

İC'Eİ = İD'Eİ ise 

İAEİ kaç cm dir? 



A) 8 B) 9 C) 9/2 D) 10 E) 12 


7. 


m(CBD) = 45° 
m(DBD) = 60° dir. 

Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında, 

İBCİ = 2 cm ise 

hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 6/2 B) 3/3 

D) 8/6 E) 12/3 


\ 


\ 

B’ 

M 

/ 

n 




C) 4/3 
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8 . 


Şekildeki küpün bir ayrıtı 2 
cm dir. A, B, C bulunduk- 
ları yüzeylerde, köşegen- 
lerin kesim noktaları ise 

Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


\ 

aK 



B 

İ Ğ 

\ 



A) 1 
D) jf- 


B) 


E) 


✓3 


0 Jl 


9 . 


D' 


Şekildeki kare 
dik prizmada 

IBCC’B') kare 

m(A^CB') = 45° 

ve 

İA‘Cİ = 8 cm ise 

prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? 


c 



A) 24 
D) 64/2 


B) 32 
E) 72/2 


C) 32/2 



11 . 
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Hacmi V olan bir küpün cisim köşegeninin V 
türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 6 / 27V 2 B) 3 /6V 

C) 3 3 /v D) /V 

E) 3 V 3 /V 


12 . 


ra 

I 

& 



Şekildeki dik kare piramidin yüksekliği 

24 cm ve tabanın bir kenarı 14 cm ise piramidin 
tüm alanı kaç cm 2 dir? 


A) 562 
D) 896 


B) 650 
E) 984 


C) 718 


13. 



Şekildeki dikdörtgen tabanlı piramitte, 
[ED] ± (ABCD), 

İEDİ = 12 cm, 

İDCİ = 16 cm, 

İADİ = 9 cm ise 

piramidin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 864 B) 576 

D) 504 E) 476 


C) 524 


14. 


Taban kenarlarından birinin uzunluğu 12 cm 
olan düzgün kare piramidin yanal alanı 240 cm 2 
ise piramidin hacmi kaç cm 3 dür? 


A) 240 
D) 424 


B) 288 
E) 520 


C) 384 
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C 


Şekilde hacmi 625 cm 3 olan (T, ABCD) piramidi ta- 
bana paralel bir düzlemle kesiliyor. 

İATİ = 5 lA'Tİ ise 

kesik piramidin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 100 B) 400 C) 500 

D) 575 E) 620 


16. ABCD düzgün dört- 
yüzlüsünün tüm alanı 

36/3 cm 2 ise hac- 
mi kaç cm 3 tür? 

A) 8/2 

B) 9/2 

c) 12/2 

D) 16/2 

E) 18/2 


17. Şekildeki ABCD dört- 
yüzlüsünün ABC 

yüzü bir kenarı 6 cm 
olan eşkenar üçgen, 

BDC yüzü ise D açı- 
sı dik olan dik üçgen- 
dir. 

[AD] ayrıtı BDC düz- 
lemine dik ise bu 

dörtyüzlünün hacmi 
kaç cm 3 tür? 

A) 9 B) 9/2 C) 9/3 

D) 9/6 E) İTİ 





1. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzünün 
alanları 12 cm 2 , 15 cm 2 , 20 cm 2 dir. 

Bu prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100 


2. Yanal alanı 108 cm 2 olan düzgün kare piramidin 
yan yüzlerinin taban düzlemi ile oluşturduğu açının 
ölçüsü 30° ise, piramidin taban alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 27/3 B) 36/3 C) 48/3 

D) 54/3 E) 108/3 

3. Bir kare dik prizmanın boyutları x, x, 4x dir. 

Bu prizmanın hacmi 108 br 3 ise cisim köşegeni- 
nin uzunluğu kaç br dir? 

A) 10/6 B) 10/3 C) 10/2 

D) 9/3 E) 9/2 


4. Tabanları birer kare ve taban uzunlukları 2 cm ve 4 
cm olan bir kesik piramidin yüksekliği 3 cm dir. 

Buna göre hacmi kaç cm 3 olur? 

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 


5. Boyutları a, b ve c cm olan bir dikdörtgenler priz- 
masında b = 2c ve a = 3c dir. 

Hacmi 162 cm 3 olduğuna göre, en küçük yüzü- 
nün alanı kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 18 C) 27 D) 36 E) 54 


6. Boyutları farkı 4 birim, hacimleri farkı 124 birim 
küp olan iki küpün alanları toplamı kaç birim 
karedir? 

A) 144 B) 148 C) 152 D) 156 E) 160 
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15. Tüm ayrıtlarının uzunlukları fz cm olan bir üçgen 
dik prizma ile boyutları a, b, c olan dikdörtgenler 
prizması eş hacimlidir. 

J_ + + JL - A olduğuna göre, dikdörtgenler 

a b c 3 

prizmasının alanı kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 


TEST 83 



___ — pp*. 

\ 

S. E 


c 



Şekildeki küpte [MN] // [LE], 

MNFG dikdörtgeninin alanı 156 cm 2 ve 

İLMİ = 5 cm ise tan(MGL) kaçtır? 

A) 3JL B) — C) — D) [ 

Aj 5 12 13 13 


E) — 
; 13 


Şekildeki silindirin taban yarıçapı 6 cm, yüksekliği 
20 cm dir. 

Taralı konilerin hacimleri toplamı kaç cm 3 tür? 

A) 120n B) 130 ti C) 175ti 

D) 200ji E) 240ti 




Şekilde yüksekliği 12 cm olan dik silindirin içerisine 
bir dik koni yerleştirilmiştir. Koni şeklindeki kap su 
ile doldurulup silindire boşaltıldığı zaman suyun se- 
viyesi h' kadardır. 

Buna göre, h' yüksekliği kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 6 


Şekildeki küpte, K noktası bulunduğu yüzeyin 
köşegenlerinin kesim noktasıdır. 

İABİ = 4/3 cm ise 

K noktasının [AG] ye en kısa uzaklığı kaç cm 
dir? 


A) 2/2 
D) 4 


B) 3 
E) 3/2 


C) 2/3 


3. Eksenden geçen kesiti kare olan silindirin yan alanı 
200rc cm 2 ise hacmi kaç cm 3 tür? 


A) 250/5 
D) 1000 


B) 500/2 
E) 55/ÎÖ 


C) 500 
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11. Şekil, bir koninin açık 
halidir. 

m(ÂOB) = 120° 

| ÂB | = tc birim ise, 

koninin hacmi kaç 
birim küptür? 


A) m- 
12 

D) fin 



B) 

6 

E) A fin 


15. Bir küre merkezinden 2 cm uzaklıkta olan bir düz- 
lemle kesiliyor. Kesit alanının, küre alanına oranı — 
olduğuna göre, kürenin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 2/2 B) 3 C) 2 

D) 2/3 E) J~2 


Ana doğrusunun uzunluğu 20 cm ve yarıçapı 12 
cm olan bir dik koninin içine çizilen teğet 
kürenin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 288tt B) 216ti C) 144tt 


A) 2887i 
D) 1087i 


E) 8171 


Tabanları 10 cm, 4 cm olan dik yamuk dik kenarı 
etrafında döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi 
1567t cm 3 ise dik yamuğun yüksekliği kaç cm 
dir? 



Şekildeki O merkezli çeçyrek çemberin yarıçapı 2 
cm dir. 


[OA] etrafında 360° dönmesiyle elde edilen cis- 
min hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 4ti B) C) 671 

D) 8 tc E) 16tc 


C) 671 


/ 

/ 

L 

fi 



A 2 P 2 B 

Şekilde bir ayrıtı 4 cm olan küp verilmiştir. 

İAPİ = İPBİ = 2 cm ise KLP üçgeninin alanı kaç 
cm 2 dir? 


A) 2/6 

D) 4/3 


B) 4/6 
E) 8 


C) 2/3 


17. Yüksekliği 6 birim olan bir düzgün dörtyüzlünün 
hacmi kaç birimküptür? 


A) 27/3 
D) 42 


B) 30/3 
E) 44/2 


C) 36/3 


18. Alanı A cm 2 , hacmi A cm 3 olan bir düzgün 
dörtyüzlünün bir kenarı kaç cm dir? 


A) 6 
D) 6/6 


B) 6/2 

E) 12 


C) 6/3 
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DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 



d -* 2x - y = 1 


12. A(4, 3), B(2, 8), C(4, 12) ve D(p,k) noktaları bîr 
ABCD paralelkenarının köşeleri olduğuna göre 

p + k kaçtır? 

A) -1 B) 0 C) 9 D) 11 E) 13 


Şekilde d doğrusu üzerindeki C noktası A ve B nok 
talarına eşit uzaklıktadır. 

C noktasının apsisi nedir? 

A) — ■— B) - 1 C) 0 D) 1 E) — 



13. s 

y 



A 

1 


\b(1,3) 

2 


\ 


p: 

\120° 


0 

°\ 


9. A (-2, 1) , B (-3, 4) noktalarından geçen doğru- 
nun eğimi kaçtır? 

A) -3 B) { C) | D) -f E) | 


Şekildeki analitik düzlemde A, B, C noktaları 
doğrusaldır. 

m(BCD) = 120° , B(1,3) ise 

A noktasının ordinatı kaçtır? 

A) /3 + 3 B) f2 + 1 

C)/6+/2 D) 2/2 + 3 

E) /ö + /3 



Şekildeki analitik düzlemde verilen AB doğru- 
sunun denklemi nedir? 

A) x + y-1=0 

B) x - y + 4 = 0 

C) 2x + y - 2 = 0 

D) x - y - 3 = 0 

E) 2x - 2y + 5 = 0 


14 . A (0, -2) noktasından geçen ve 

3 X _ y + 6 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun 
denklemi nedir? 

A) x + 3y + 4 = 0 

B) 3x - y - 2 = 0 

C) 2x - 3y - 6 = 0 

D) 3x + 2y - 1= 0 

E) x - 2y + 3 = 0 


A(3, n + 2), B(n + 1 , 6), [AB] doğru parçasının or- 
ta noktalarının geometrik yeri nedir? 


A) x-y + 2 = 0 
C) 2x - y + 1 = 0 
E) x - 2y - 1 = 0 


B) x + 2y + 1 = 0 
D) x + y + 1 = 0 


15. A (-3, 4) noktasından geçen ve 

x + 2y - 5 = 0 doğrusuna dik olan doğrunun Ox 
eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 

A) -1 B) - 3 C) - 5 D) | E) 6 
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B(— 7.— 2) D C(3,0) 

Şekildeki ABC üçgeninde, [AD] kenarortaydır. 

A (-1 ,5) , B (-7, -2) , C (3,0) ise 

AD doğrusunun Oy eksenini kestiği noktanın 
ordinatı kaçtır? 

A) -5 B) -1 C) 3 D) 7 E) 11 


TEST 86 

A (a 3 b, a 2 b) noktası analitik düzlemin II. bölgesin- 
de ise B ( -a, b) noktası hangi bölgededir? 

A) I B) II C) III 

D) IV E) Orijinde 


2. (a + 1 , b - 3) noktası II. bölgede ise 

(a - b, a - b) noktası hangi bölgededir? 
A) I B) II C) 

D) IV E) Orijinde 



t. J3 

C(2,1) H 


Şekildeki ABC üçgeninde, 

[AH] J. [BH] dir. 

A (-6,7) , B (2, -3) , C (2, 1) ise 

AH doğrusunun denklemi nedir? 


A) y = 2x - 7 

C) x = - 6 

E) y = 3x 


B) y = 
D) y = 

18 ‘ 

^2 

■y 

A(0,4) 

^ d 1 

n 


_ B(6,0) 

0 

/ 

/ 3(2-1) 

X 

/ 


— 


Şekildeki analitik düzlemde, 
d 1 ± d 2 ve C E d 1 dir. 

A (0,4), B (6,0) , C (2, -1) ise 

d n doğrusunun oy eksenini kestiği noktanın 
ordinatı kaçtır? 

A) -4 B) C) -3 D) -f E) -2 


ax + by - 8 = 0 doğrusunun eksenlerle oluştur- 
duğu üçgenin alanının 8 birimkare olması için 
(a.b) kaç olmalıdır? 


A(a, 2b + 1), B(a + 4, 2b -2) noktaları arasında- 
ki uzaklık kaç birimdir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


5. Köşelerinin koordinatları A(-2, 3), B(1, 4), C(m,n) 
olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları 
G(2,1) ise C noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır? 

A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3 


6. A(x + 5, x - 2) noktası koordinat sisteminin IV. böl- 
gesindedir. 

A noktasının koordinat eksenlerine olan uzaklık- 
ları toplamı kaçtır? 


A) 7 
D) x + 5 


B) 2x + 7 

E) 7 -2x 
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A(2,4) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B, 
ve B noktasının y = -x doğrusuna göre simetriği C 

ise İBCİ kaç birimdir? 


A) 4 
D) 7/2 


B) 6/2 


C) 4/6 


12. A(-2, 3) noktasının B(1,5) noktasına göre simet- 

riğinin x = - — doğrusuna göre simetriği C ise 

İACİ kaç birimdir? 

A) 3 B) 5 C) 8 D) 12 E) 14 


A(4, - 6) noktasının x + 2 = 0 doğrusuna göre 
simetriği B, B nin y = - x doğrusuna göre simetriği 

C ise C nin koordinatları çarpımı kaçtır? 

A) 0 B) 36 C) 48 D) 54 E) 64 


13. y = mx + 6 ve y = -^ + 2n - 3 doğruları 

«J 

Oy - ekseni üzerinde dik kesiştiklerine göre 

n - m farkı kaçtır? 

A) 5 B) y C) 6 D) 7 3 -y 


(a + 3)y 


5 ve x = 2y doğruları birbirine dik 


(m + 1)x + 3y - 6 = 0 doğrusu 

3x + 2y - 1 =0 doğrusuna dik ise m kaçtır? 

A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 3 


a kaçtır? 


C) - 6 D)-JfE)-7 


15. x = 


X = İ±1 t y= *±1 parametrik denklem- 
leriyle verilen doğrunun eğimi kaçtır? 


10. A(4. 1), B(-2, 5), C(x,0) noktaları için. 

İCAİ + İCBİ toplamının en küçük olması için x 
kaç olmalıdır? 


B(-f.b) 


11. A(2,3), B(1,m), C(3,9) noktaları aynı doğru üze- 

rinde ise m kaçtır? 


2 İABİ = 3 İBCİ ise 

x + y toplamının a ve b türünden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


a+ 8b 


a + 4b 


a+lOb 


a + 6b 
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5. k e R olmak üzere, 

A (-2,0), B (1 ,3) , C (0,k) noktaları doğrusal ise 

k kaçtır? 

A) -3 B) -1 C) 0 D) 2 E) 3 


a e R olmak üzere, 

3x - 4y + 1 0 = 0 

ax + 2y - 7 = 0 doğrulan paralel ise a kaçtır? 
A) -2 B) C) -1 D) -İ- E) 2 


a G R olmak üzere, 

5x - ay + 9 = 0 

4x + 6y - 7 = 0 doğruları birbirine dik ise 


a kaçtır? 


10. A (2, -1) noktasının 3x - 4y + 5 = 0 doğrusuna 
olan uzaklığı kaç birimdir? 


11. x +y - 6 = 0 doğrusu üzerinde olup orijine en 
yakın olan noktanın apsisi kaçtır? 


C) 4 D) 


8. a, b e R olmak üzere, 

2x + ay + 1 2 = 0 

-6x + 9y - b = 0 doğrulan çakışık ise 

a + b kaçtır? 

A) 33 B) 35 C) 36 D) 38 E) 39 


A) 3 
D) 3/2 


B) 2/3 


12. 5x-12y-16 = 0 

1 0x - 24y + 20 = 0 

doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


13. Şekildeki 

analitik düz- 
lemde d 1 ve 
d 2 doğruları 
B noktasında 
kesişmekte- 
dir. 

m(ÂBC) =120° 


d-| : /3 y-x-3=0 



d-, doğrusunun denklemi /3y - x - 3 ve 
C (5,0 ) ise Alan (ABC) kaç birimkaredir? 


A) 5/3 


r 

/3 

E) 7/3 


C) 6/3 


keR olmak üzere, 

(2k + 1)x - ky + 1 - k = 0 
doğrularının kesim noktası nedir? 
A) (-2,5) B) (-1,-3) 

D) (1,-2) E) (-4,5) 


C) (3, - 4) 


a e R olmak üzere, 

A (a - 10, 3 - a) noktasının 0x eksenine göre si- 
metriği koordinat düzleminin II. bölgesinde ise a 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 3 B) 7 C) 10 D) 12 E) 15 
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y _ x + 1 =0 doğrusu ile 45° lik açı yapan ve 
(-2,0) noktasından geçen doğruların denklem- 
leri hangileridir? 


A) x = - 2 
y = o 

D) x = o 

y = i 


B) x = o 
y = -2 
E) x = 0 

y=-1 


C) x = 1 
y = o 


6. x + y = 1 doğrusu üzerinde olup A(0, 2) nok- 
tasına en yakın noktanın apsisi kaçtır? 

A) -2 B) C) -1 D) -j E) 0 


DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 


.y 


y = ax 


d/ 

C 

/ 

/ 

► X 

a/° 

A 

B(7, 0) 


Şekildeki ABCD karesinin D köşesi y = ax doğru- 
su üzerindedir. 

6(7, 0) ve A(ABCD) = 16 birimkare olduğuna göre, 

a kaçtır? 

A) \ B) 1 C) | D) | E) 2 •• 



10. (m - 3)x + 3y + m + 2 = 0 doğrularından y = 2x 
doğrusuna paralel olanının 0x- eksenini kestiği 
noktanın apsisi kaçtır? 

A) - j B) ‘e C) İ D> 6 5 4 


AB doğrusunun denklemi 2x + 3y = 6 dır. 

C, [AB] nin orta noktası DC // OA ise 

Alan(DOAC) kaç birimkaredir? 

A) 2 B) 2,25 C) 2,5 

D) 2,75 E) 3 


H. 3x - y + 4 = 0 ve mx-2y + 1=0 doğruları 
x = -2 doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre, 

m kaçtır? 

Al 1 m i mi Dİ 2 E) — 



A (0,5) ve B(5, -1) noktaları veriliyor. 

AOB üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 

A) ^ B) 15 C) -Ş- D) 20 E) 
2 ‘ L 


12. A( -1 , 2), B(2, 3), C(- 1 , 1) noktalan veriliyor. 

[AB] nin C ye en yakın noktasının apsisi kaçtır? 

A» -f B, -i C, -f O, E, -i 
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DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 



2. Karşılıklı iki kenarı 

4x + 3y - 1 5 = 0 ve 8x + 6y-5 = 0 doğruları 
üzerinde bulunan karenin alanı kaç birimkare- 
dir? 



0)^f E) ^ 


3. Köşelerinin koordinatları 

A(1 , - 2), B(3, 2), C(k, - 1) olan ABC üçgeninin 

alanı — birimkare ise k kaç olabilir? 

2 

A) - 1 B) - 2 C) j D) E) 2 


4. 2x - y + 2 = 0 ve 6x - 3y + 5 = 0 doğrularına 
eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4x - 2y + 5 = 0 B) 4x - 2y + 3 = 0 

C) 6x-3y + 8 = 0 D) 12x-6y + 11 = 0 

E) 12x + 6 + 5 = 0 


6 . 


7. 


3x + 4y - 5 = 0 
-3x + 4y + 1 =0 


doğrularının açıortaylarından birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y=Y x + 4 B) y = ^- x 

C) y = ~ D)y=^-x + 5 



Dik koordinat sisteminde, A(8, 0) noktasının 


d = { (2m, 3m + 1) I m e R) doğrusuna olan uzak- 
lığı kaç birimdir? 


A) 2/Î3 B) 





Dik koordinat sisteminde, A(2, 5) noktasının 

y =- — x - 1 doğrusuna olan uzaklığı kaç birim- 
4 

dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



Analitik düzlemde k, I, m doğruları A noktasında 
kesişmektedir. 

Buna göre, k doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) y + x- 5 = 0 B) 3y + 2x - 1 0 = 0 

C) y = x + 5 D) y + 2x-10 = 0 

E) 3y - 2x - 6 = 0 
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DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 


16. Simetri eksenleri x = 1 ve y = 1 doğruları olan 
dikdörtgenin bir köşesinin koordinatı A(3,5) 
noktası olduğuna göre, bu dikdörtgenin dört kö- 
şesinin apsisleri toplamı kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



Orijinden geçen doğrunun denklemi y = - 2x dir. 

A(4,1) noktasından y = - 2x doğrusuna indirilen 
dikmenin x- eksenini kestiği nokta B ise, 

İOBİ kaç birimdir? 

A) 4 B) C) 3 D) 2 E) | 


18 . y = -ax + 2, 3x-by + 4 = 0 

denklemleri ile verilen doğruların çakışık olması 
için a . b çarpımı kaç olmalıdır? 

A) -5 B) -3 C) -1 D) 2 E) 3 


TEST 90 

1. m bir tamsayı olmak üzere (2m- 7, 2m- 9) nok- 
tası analitik düzlemin IV. bölgesinde olduğuna 
göre m kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 

2 . Dik koordinat sisteminde 
A(4,2 - n) , B (2m - 2, 3n - 2) 

[AB] doğru parçasının orta noktası (6, - 5) ise 
(m, n) İkilisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (3, -2) B) (5,5) C) (-3,2) 

D) (5,-5) E) (-5,5) 


3. A(2, -1) noktasının B (3,1) noktasına göre 

simetriği C ise C nin y = x e göre simetriği 
nedir? 

1 A) (4,3) B) (3,4) C) (-3,-4) 

| D) (-4,-3) E) (-1,2) 


4. A(-1 ,2) noktasının x = 1 doğrusuna göre simet- 

riği olan nokta, 3x - 4y - k = 0 doğrusunun üze- 
rinde ise k kaçtır? 

A) -2 B) -1 C)0 D) 1 E) 2 


5. A(4,7) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği 

B, B noktasının y = - x doğrusuna göre simet- 
riği C ise C nin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (4,7) B) (7,4) C) (-4,-7) 

D) (-7,-4) E) (-4,7) 


6. A (4,3) noktasının y = mx + n doğrusuna göre 
simetriği (-2,5) noktası olduğuna göre 

m + n toplamı kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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7. 2x = y + 4 doğrusu ile 45° lik açı yapan ve 

A(4, -1) noktasından geçen doğrulardan birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x + 3y - 5 = 0 B)3x + y-11=0 

C) y = -3x D) 2x + 3y - 1 0 = 0 

E) 3x + y - 7 = 0 


8. 2x + y + 4 = 0 
x - y - 1 =0 

doğrularının kesim noktasından geçen ve eğimi 
-- 1 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 2x + y + 5 = 0 

B) x + 2y + 5 = 0 

C) x - 2y + 5 = 0 

D) x - 2y - 5 = 0 

E) 2x - y - 5 = 0 


9. (a + 2)x - y - 8 = 0 

x + (2a + 1)y - 1 =0 doğruları paralel olduğuna 
göre, aralarındaki uzaklık kaç birim olabilir? 

A) 7/2 B) 2/2 C) [2 



Şekildeki dik koordinat sisteminde, grafikte verilen- 
lere göre, d 1 ve d 2 doğrularının oluşturduğu açı 
a dır. 

tana = - 4 ise A noktasının ordinatı kaç olabilir? 
A) ^ B) 5 C) D) 6 E) -Ş- 



Şekilde AOB üçgeni ikizkenar dik üçgendir. 

AOB üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 

A) 8 B) —■ C) 18 D) -Ş- E) 32 


12 . teR olmak üzere (t + 2)x + 1, y - 4 = 0 doğruları sa- 
bit bir noktadan geçmektedir. 

Bu noktanın orijine uzaklığı kaç birimdir? 

A) 2 B) 2/2 C) 3 - D) 4 E) 3/2 

I 

s 

1 

13 . d 1 : 2x + y - 1 = 0 
d 2 : x - y - 2 = 0 

d 3 : 2mx + (m + 2)y + 4 = 0 

d-p d 2 , d 3 doğrularının bir noktada kesişebil- 
meleri için m kaç olmalıdır? 

A) B ) -2 C) D) 2 E) 


14 . x + y > 1 
2x + y < 2 
x > 0 

ile sınırlanan bölgenin alanı kaç birimkaredir? 

A) ± B) 1 C) -| D) 2 E) | 
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TEST 91 


(a + 8) x - 3y + 5 = 0 
2x + (b - 1)y + 10 = 0 

denklemleri aynı doğruyu gösterdiğine göre, 

a + b toplamı kaçtır? 

A) -13 B) -12 C) -11 

D) - 10 E) -9 


O] A (5, 0) 

Şekildeki OABC eşkenar dörtgeninde A(5,0), 
B(8,n) dir. 

Bu eşkenar dörtgenin alanı kaç birimkaredir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


2. 3x + ay = 3a ve x - 3y - 3 = 0 

doğruları 0x- ekseni üzerinde kesişmektedir. 

Köşeleri A(a,0), B(0,3), C(0, -1) olan ABC üç- 
geninin alanı kaç birimkaredir? 


Köşeleri A(2,3), B(5,8), C(1,6) olan üçgenin h a 
yüksekliğinin denklemi nedir? 

A) y = x + 1 B) y = -2x + 7 

C) y = x + 6 D) y = x - 3 

E) y = x - 1 


x-2y + a = 0 ve x + y + 2a-2 = 0 

doğrularının Oy- ekseni üzerinde kesişmeleri 
için a kaç olmalıdır? 



mx + y-1=0 vex + ny + 3 = 0 

doğrularının dik kesişmeleri için m ve n ara- 
sında hangi bağıntı bulunmalıdır? 


A) m = n 
C) m + n = 0 
E) m - 3n = 0 


B) m + n = 2 
D) m - n = - 4 


Şekilde grafiği verilen doğrular arasındaki dar 
açının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 


A(a,3) noktasının B(4,1) noktasına göre simetriği 
y = 2x + 3 doğrusu üzerinde ise a kaçtır? 



Şekilde A(3,2), B(4,0) ve İBCİ = 2 İABİ ise 

OC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) 2x + 3y = 0 
C) 2x + y = 0 
E) x + y = 0 


B) 3x + y = 0 
D) 3x + 2y = 0 



Şekilde verilenlere göre Alan (ABC) kaç birim- 
karedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
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Şekildeki 

ABC üçgeni- k 

y 

nin alanı kaç ' 

birimkaredir? 

>B(0, 8) 

A) 4,8 

\c^7 

B) 7 > 2 a(o, i) 

C) 9,8 E(-2,0) fr /"' 

\d(4, 0) 

D) 10 

0 \ 

E) 16 



15. Şekildeki ABCD 
dörtgeninde 
alanı kaç birim- 
karedir? 


y = -L x + 1 


y = -— X + 3 
5 


12 . 


y 




c 

A 



D(0, 3) 

/ ^ 




o 

A(4, 0) 


A) y-x + 3 = 0 
C) x - y = 0 
E) y-x + 6 = 0 


B) 2y + x - 1 = 0 
D) 3x - 2y + 4 = 0 



■y 

. y=İ x 
f} 2 


'v ,4) / 


D 

\/r 


O 


\ (x, 0) 

/ 

A 

e>s A 


Şekilde OABD dikdörtgeninin çevresi 1 6 birim ise 

E noktasının apsisi kaçtır? 

A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 7 


16 . Şekildeki dik koordi- 
nat sisteminde 

A(0, -4), B(3,0) ve 

İABİ = İBCİ olduğuna 
göre, taralı dörtge- 
nin alanı kaç birim- 
karedir? 


Şekildeki dik koordinat sisteminde ABCD dikdört- 
geninin A ve D köşesinin koordinatları A(4,0) , D(0,3) 
dır. 

E(3,4) olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç birimka- g 
redir? f 

A) 8 B) 9 C) 11 D) 12 E) 13 | 

S 


13. x-y + 5 = 0 doğrusunun A(2, 3) noktasına göre 
simetriği hangi doğrudur? 


17. Şekildeki y = 2x ve 
y = 6 - x doğruları 
ile Oy- ekseni ara- 
sında kalan bölge- 
nin alanı kaç birim- 
karedir? 


A) 2 B) 3 C) 4 


/B(3, 0) 
^A(0, -4) 


î y ^ y =2x 


y = 6 - x 

D) 6 E) 12 


18 . A(3, 4), B(-2, 1) ve C(0,m) noktaları veriliyor. 

İACİ + İBCİ toplamının en küçük olması için m 
kaç olmalıdır? 

A) B) -A C) | 

D > I ^ ^ 


19 . A(- 1 , 3) ve B(3,5) noktaları veriliyor. 

A ve B noktalarından eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yerinin denklemi nedir? 

A) 2x + y - 2 = 0 B) 2x - y + 2 = 0 

C) y + 2x + 2 = 0 D) y + 2x - 1 = 0 

E) y + 2x - 6 = 0 
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1. T : R 2 ^ R 2 

(x, y) -» (x - 1 , y + 2) ötelemesi ile görütüsü (3, -4) 
olan nokta aşağıdakierden hangisidir? 

A) (2,-2) B)(-3,-1) C) (4, -6) 

D) (-2, 6) E) (4, 6) 


2. Düzlemde y = x doğrusu üzerindeki tüm nokta- 
lar U = (2, 3) doğrultusunda ötelenirse aşağıdaki 
doğrulardan hangisi elde edilir? 

A)y = x + 2 B)y = x-1 C) y = x + 1 

D) y = x + 5 E) y = x - 3 



Yukarıdaki birim karelere ayrılmış şekilde verilen 

ABC ni u doğrultusunda ötelediğimizde AB'C' 
oluşuyor. 

A B' ve C' noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 

• A) -6 B) -5 C) -4 D) -3 E) -2 



Yukarıdaki şekil bir doğru boyunca ötelenmiş son- 
ra yansıması alınmıştır. 

Şeklin yansımasından sonra ötelenmişi olan “?” 
işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gel- 
melidir? 

A) A) 



5. A(4, -3) noktası orijin etrafında 1 80° döndürülüyor. 

Daha sonra elde edilen nokta U = (7,3) doğrul- 
tusunda ötelenirse hangi nokta elde edilir? 

A) (2,3) B) (3, 5) C) (3, 6) 

D) (4, 7) E) (5, 8) 
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Şekildeki AOB üçgeni 
O noktasından saat 
yönününde 90° 
döndürülüyor. 

A ve B noktalarının 
çizdiği eğrinin uzun- 
lukları oranı kaçtır? 


A) 1 B)/3 C) 2 D) 2/3 E) 3/3 


A(1, 0) noktasını orjin etrafında pozitif yönde 
120° döndürdüğümüzde oluşan nokta aşağıda- 
kilerden hangisidir? 



Aı] , 

2 ’ 2 

D) (1,2) 


10. Aşağıdakilerden hangisi 
yanda verilen şeklin döndü- 
rülmes ile elde edilemez? 


A) B) 

ı ~ı i i " r; 

}lli Ll. 

i 


__ I _ T - rr ,_ r ~ 

m~ı 

j n 

i 1 j 




j — I Bjlj u HZL'y 

t=yıH uXi-.u-L 

t m r ı i i s ı 


Li_i IL1_ i 

m ı i m 


E) (0, 0) 



ı ı i n 

Tl i ! i 



E 11. ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları A(-2, 3), 
§. B(1 , 4), C(5, -2) şeklindedir. 

■a 

1 Verilen üçgenin x = 2 doğrusuna göre yansıması 

alınırsa oluşan A'B'C' köşelerinin koordinatları 
toplamı kaçtır? 


Yukandaki koordinat düzleminde A(-2, 4), B(3, 2) 
noktalan ve orjinin birleştirilmesiyle oluşan ABO üç- 
genini orjin etrafında saat yönünde 90° döndürürsek 
oluşan yeni A'B'O' üçgeninin koordinattan toplamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -3 B) -1 C) 3 D) 5 E) 7 


12. A(5, 2) noktasının y = -x doğrusuna göre simet- 
riği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (4, 8) B) (4, 9) C) (5, 10) 

D) (6, 11) E) (-2, -5) 


Analitik düzlemde A^4/3,4^ ve B ^3/2, 3/2^ 
noktaları veriliyor. 

R dönme dönüşümü olmak üzere, 

R 110 .(A) ve R 5 (B) noktaları arasındaki uzaklık 
kaç birimdir? 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 13 


13. Düzlemde A(2, 4) noktasının x-eksenine göre 
simetriği B noktasıdır. 

B noktası orijin etrafında pozitif yönde 450° 
döndürülürse hangi nokta elde edilir? 

A) (-2,4) B) (-4, 2) C) (2, 5) 

D) (4, 2) E) (-5, 2) 
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14. Aşağıdaki şekillerden hangisinde şeklin y ekse- 
nine göre yansıması yanlış verilmiştir? 


TEST 93 



□ D 


A(1, -4) noktası 3 birim sağa, 4 birim yukarıya 
ötelenmesiyle oluşan nokta B ise IABI kaç birim- 
dir? 

A) 1 B) 3 C)2/2 D) 3/2 E) 5 


< <3 A l\ 


A(1,0) 
B(0, -2) 
C(— 1 , 3) 
D(2, -4) 
E(1,2) 



1. şekilde verilen noktalar Ü = (— 1 , — 1 ) doğrultu- 
sunda ötelenerek elde edilen noktalardan 2. şekil 
elde ediliyor. 

Buna göre, hangi noktanın ötelenmişi yazılma- 
mıştır? 

A) A B) B C)C D) D E) E 


Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru- 
dur? 

A) Homoteti dönüşümü uzunluk korur. 

B) Homoteti dönüşümü açıların ölçülerini korur. 

C) Bir P noktasının M merkezli ve k oranlı homote- 
tiği PM doğrusuna dik olan doğru üzerinde bir 
noktadır. 

D) P noktasının M merkezli homotetiği, k negatif 
ise [MP ışıını üzerindedir. 

E) Bir şeklin k > 1 iken homotetiği, o şeklin k 
oranında kücültülmesidir. 


P(-3, 4) noktasının M merkezli 2 oranlı ho- 
motetiği P'(-5, 2) olduğuna göre, M noktasının 
koordinatları toplamı kaçtır? 

A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


A(-1 , 2) ve B(0, 4) noktalarının U = (1 , - 2) vektörü 
doğrultusunda ötelenmişleri sırasıya C ve D ise 
ABCD dörtgeninin alanı kaç br 2 dir? 


A) 8 B) 7 


D) 5 E) 4 



Yukarıdaki şekil d doğrusuna göre hangi işlem- 
ler sonucu oluşmuştur? 

A) Doğruya göre yansıması alınıp 5 birim sağa öte- 
lenmiştir. 

B) 5 birim sağa ötelenip doğruya göre yansıması 
alınmıştır. 

C) Doğruya göre yansıması alınıp 6 birim sağa öte- 
lenmiştir. 

D) Doğruya göre yansıması alınıp 8 birim sağa öte- 
lenmiştir. 

E) Doğruya göre yansıması alınıp 6 birim sola öte- 
lenmiştir. 
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DÖNÜŞÜMLER 



1. A(6, 1) noktasının B vektörü doğrultusunda öte- 

lenmişi olan nokta C(3, 4) ise, B vektörünün 
uzunluğu kaç birimdir? 

A) 3 B)2/3 C) 3 J~2 

D) 2 Jb E) 5 


3- 

2- 

-4 -3 -2 -1 1 ‘ 

A 




12 3 4 

5 x 

Â’ 




Yukarıdaki şekilde A noktası ötelenerek A' noktası 
elde edilmiştir. A noktası hangi vektör doğrultu- 
sunda ötelenmiştir? 

A) (9,5) B) (5, 9) C) (-5, -9) 

D) (-9, 5) E) (-9, -5) 



Birim kareli kağıda çizilen A, O, B noktalarında 
geçen eğri U = (1 , 1) ile öteleniyor. 

Buna göre, ötelemeli eğrinin y = 3 doğrusu üze- 
rinde kaç nokta vardır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


5. 


6 . 


A(2, -5) noktası x ekseni boyunca sağa doğru 3 br 
ötelenip, orjin etrafında saat yönünde 270° döndü- 
rülürse elde edilen nokta B’dir. 

Buna göre, IABİ kaç birimdir? 

A) 4 B)/39 C) 2 J~2A 

D) /Î09 E) 11 


O noktası düzgün beşgenin 
merkezi 

Beşgen O noktası etrafında E 
pozitif yönde 2016° döndü- 
rülürse E nin görüntüsü 
hangi noktada olur? 

A) A B) B C)C D) D E) E 



k e R olmak üzere; 

A(3k - 1,4- k) noktasının orjin etrafında pozitif 
yönde 90° döndürülmesiyle oluşan noktanın ge- 
ometrik yer denklemi nedir? 

A) x + 3y - 1 1 = 0 B) 3x + y + 1 1 = 0 

C) 3x - y - 1 1 = 0 D) 3x - y + 1 1 = 0 

E) x + y- 11 =0 



Birim karelere bölünmüş dik koordinat siste- 
minde ABCD karesi x ekseni boyunca 3 birim 
sağa, y ekseni boyun 3 birim yukarı ötelendikten 
sora, saat yönünün tersine doğru 90° döndürül- 
mesi ile A noktasının yeni koordinatı aşağıdaki- 
lerden hangisi olur? 

A) (1,-3) B) (1 , 2) C) (-3, 1) 

D) (2,1) E) (2, -2) 
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ÇEMBEHİIM ANALİTİK İNGELENE 



TEST 95 


x 2 + (m - 1) . y 2 + 2x + 4y + m + k = O 

denklemi yarıçapı 3 birim olan bîr çember be- 
lirtmesi için k ne olmalıdır? 


A) -8 B) -6 


D) -3 E) -2 


Merkezi (-3, 1) olan ve x eksenine teğet olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x - 3) 2 + (y + I) 2 = 9 

B) (x - 3) 2 + (y + I) 2 = 1 

C) (x + 3) 2 + (y - I) 2 = 9 

D) (x + 3) 2 + (y- I) 2 = 1 

E) (x + 3) 2 + (y + I) 2 = 10 


2. x 2 + y 2 + 6x-4y- 12 = 0 

çemberinin çapı kaç birimdir? 


C)10 D) 12 E) 16 


(x + 3) 2 + (y - 2) 2 = 25 çemberi Y eksenini A ve 
B noktalarında keserse [AB] kirişinin uzunluğu 
kaç birimdir? 


3. x 2 + y 2 - 1 0x + 2y + k = 0 

çemberinin yarıçapı 5 birim ise k kaç birimdir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


Şekilde A(6, 0), C(0, 18) 
noktalarından geçen 
çember A noktasında x 
eksenine teğettir. 


Bu çemberlerin denkle- 
mi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x 2 + y 2 -6x-10y +36 = 0 

B) x 2 + y 2 - 12x - 20y + 36 = 0 

C) x 2 + y 2 -12x-20y + 100 = 0 

D) x 2 + y 2 + 12x + 20y - 36 = 0 

E) x 2 + y 2 + 6x + 1 0y - 36 = 0 


Şekildeki çemberin 
merkezinin koordi- 
natları toplamı kaç 
birimdir? 




Şekilde ~ - + |- = 1 

doğrusu eksenleri A ve B 
noktalarında kesmekte- 
dir. 

A, B ve O noktalarından 
geçen çemberin M 
merkezinin koordinat- 
ları toplamı kaçtır? 



D) — e>!L 
2 2 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
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9. Ix + 1 1 = 3 doğrularına teğet olan ve merkezi 
2x + y + 1 = 0 doğrusu üzerinde bulunan çembe- 
rin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x + I) 2 + (y- I) 2 = 9 

B) (x + I) 2 + (y- I) 2 = 4 

C) (x - I) 2 + (y + I) 2 = 9 

D) (x - I) 2 + (y + I) 2 = 4 

E) (x + I) 2 + (y + I) 2 = 36 


10. x 2 + y 2 + 2x - 6y — 3 = 0 

çemberi üzerindeki A(2, 5) noktasından çizilen 
teğetinin denklemi nedir? 

A) 3x + 2y = 1 6 B)2x + 3y = 16 

C) 2x + 3y = 4 D) 3x + 2y = 1 0 

E) 2x + 3y = 12 
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11 . 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


x 2 + y 2 + 6x - 8y + 5 = O 

çemberi ile aynı merkezli ve orjinden geçen 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 + 6x + 8y = 0 

B) x 2 + y 2 + 6x - 8y = 0 

C) x 2 + y 2 - 6x - 8y = 0 

D) x 2 + y 2 + 8x - 6y = 0 

E) x 2 + y 2 - 8x + 6y = 0 


12. x 2 + y 2 = 20 çemberine teğet olan 2x + y = 10 
doğrusunun değme noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (1,2) B) (-2, 4) C) (4, 2) 

E) (-1,-3) E) (2, 4) 


13. 



16. 


17. 


ra 

1 

S 

S 


Şekildeki çember A(0, 4) noktasında Y eksenine B 
noktasında y = x doğrusuna teğettir. 

B noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) 2/3 B) 2 v/2 C) 2 

D)/3 E)/2 


14. x 2 + y 2 = 10 çemberine x + 3y = 10 doğrusu A 
noktasında teğettir. 

A noktasının koordinatları toplamı nedir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


15. = 1 doğrusu ile (x - I) 2 + y 2 = 4 

çemberi arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? 


A) 


3 


B)- 


C)1 


D) 


29 

13 


E) 3 


(x- I) 2 + (y + I) 2 = 4 

çemberine (-1, 2) noktasından çizilen teğet 
uzunluğu kaç birimdir? 

C) 3 D) 4 E) 5 


A) 1 


B) 2 


18. 


19. 


M(1 , -2) merkezli ve 5x - 12y - 3 = 0 doğrusuna 
teğet oğlan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) x 2 + y 2 - 2x + 4y = 0 

B) x 2 + y 2 — 2x + 4y + 1 = 0 

C) x 2 + y 2 + 2x + 4y + 1 = 0 

D) x 2 + y 2 + 2x - 4y + 1 = 0 

E) x 2 + y 2 - 2x + 4y + 5 = 0 


Merkezi y = x - 1 doğrusu üzerinde bulunan 
A(3, 5) noktasından geçen yarıçapı 3 birim olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 

A) (x - 3) 2 + (y - 2) 2 = 9 

B) (x-6) 2 + (y + 5) 2 = 9 

C) (x - 4) 2 + (y - 3) 2 = 9 

D) (x + 3) 2 + (y + 2) 2 = 9 

E) (x + 2) 2 + (y + I) 2 = 9 


(x + I) 2 + (y + 2) 2 = 36 

x 2 + (y - 4) 2 = r 2 çemberleri dik kesişen iki çember 
olduğuna göre, r nedir? 

A) 1 B) 2 C) 3 


D) 4 


E) 5 


20 . 


Şekilde K merkezli çember 
Ox ve Oy eksenlerine te- 
ğettir. 

Merkezi y + 2x = 6 doğ- 
rusu üzerinde ise denkle- 
mi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) (x - 6) 2 + (y - 3) 2 = 4 

B) (x - 2) 2 + (y - 3) 2 = 9 

C) (x - 2) 2 + (y - 2) 2 = 4 

D) (x + 2) 2 + (y + 2) 2 = 4 

E) (x - 3) 2 + (y - 3) 2 = 9 
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2 . 


TEST 96 


1. x 2 + y 2 - 2x + 4y + k = 0 denklemi k nın hangi de- 


ğeri için bir çember belirtmez ? 


A) 1 


B) 2 


C) 3 


D) 4 


E) 6 


4. 



Şekildeki çemberin merkezinin koordinatları 
toplamı kaçtır? 


A) 4 


B) 5 


C) 6 D) 7 


E) 8 



t. 

n 

e 


S 


Şekildeki M merkezli çember Oy eksenine A nokta- 
sında teğet olup, Ox eksenini B(2, 0) ve C(8, 0) nok- 
talarında kesmektedir. Buna göre, çemberin yarı- 
çapı kaç birimdir? 


A) 4 


B) 5 


C ) 6 D) 7 


E) 8 


x 2 + y 2 - 8x + 6y - 4 = 0 çemberi ile aynı merkez- 
li ve Oy- eksenine teğet olan çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
I GEOMETRİ SORU BANKASI 


7. 



_2x 


2x 

Şekildeki çemberin merkezi y = — doğrusu üzerin- 

5 

de olduğuna göre, bu çemberin çapının uzunluğu 
kaç birimdir? 

A) Jz B) 2/2 C) 3/2 D) 4/2 E) 5/2 


Koordinat düzleminde x+1=0vex - 5 = 0 doğ- 
rularına teğet olan ve merkezi y = 2x - 1 doğru- 
su üzerinde olan çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) (x - I) 2 + (y - 2) 2 = 4 

B) (x - 2) 2 + (y - 3) 2 = 9 

C) (x - 2) 2 + (y - 2) 2 = 5 

D) (x + I) 2 + (y - 3) 2 = 4 

E) (x - 3) 2 + (y - 2) 2 = 1 6 


x 2 + y 2 + 4x - 2y + 1 =0 
x 2 + y 2 + 6x - 4y + 8 = 0 

çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğ- 
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x-y + 1= 0 B)2x-2y + 7 = 0 

C)x + y- 7 = 0 D)3x-2y + 5 = 0 

E) 10x-8y + 9 = 0 


8. (x - k + 3) 2 + (y - p + 2) 2 = 36 

çemberinin 2. bölgede her iki eksene de teğet 
olması için (k, p) İkilisi ne olmalıdır? 


A) (-2, 7) 
D) (8, -3) 


B) (-3, 8) 
E) (8, 7) 


C) (2, -3) 
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9. Denklemleri 

(x - 3) 2 + (y + I) 2 = r 2 ve (x + 3) 2 + (y - 7) 2 = 16 

olan çemberler dıştan teğet olduğuna göre, r kaç 

birimdir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


13. (y - 8) 2 + x 2 = 64 çemberi ile y 2 + (x - 6) 2 = r 2 
çemberinin birbirini dik kesmeleri için r ne ol- 
malıdır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


TEST 97 


1 . m e R olmak üzere; (3x + 6) 2 + (my - 3) 2 = 36 denk- 
lemi farklı iki çember belirtmektedir. Buna göre, bu 
çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç 
birimdir? 

A) 6 B) 4 C) 2/3 D) 2 E) 1 


5. Merkezi M(1, -1) ve 4x - 3y - 2 = 0 doğrusuna 
teğet olan çemberin denklemi aşağdakilerden 
hangisidir? 

A) (x — I) 2 + (y + I) 2 = 16 

B) (x + 1) 2 + (y- 1) 2 = 16 

C) (x - I) 2 + (y + I) 2 = 4 

D) (x + I) 2 + (y + I) 2 = 1 

E) (x-1) 2 + (y+ 1) 2 = 1 


10. A(-2, 5) noktasından (x - I) 2 + (y + 2) 2 = 9 çem- 
berine çizilen teğet parçasının uzunluğu kaç bi- 


rimdir? 




A) 3 B) 4 

C) 6 

D) 7 

E) 10 


14. x 2 + y 2 = 5 çemberine üzerindeki A(-1, 2) nok- 
tasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) x - 2y + 5 = 0 B) x - 2y - 5 = 0 

C) x + 2y + 5 = 0 D) x + 2y - 5 = 0 

E) x - 2y - 1 = 0 


2. x 2 + y 2 + 1 8x - 6y + 65 = 0 çemberinin Oy ekse 
nine olan en yakın uzaklığı kaç birimdir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


6. x 2 + y 2 = 4 çemberinin y = x + 1 doğrusu ile oluş- 
turduğu kirişin orta noktasının apsisi kaçtır? 

A) 2 B) 1 O-İ D) E) -1 


11. x 2 + y 2 + 2x + 2y - 7 = 0 çemberinin y = -x + 2 
doğrusu ile oluşturduğu kirişin uzunluğu kaç bi- 
rimdir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


15. x 2 + y 2 = 25 çemberinin 6 birim uzunluğundaki 
kirişlerinin orta noktalarının geometrik yer 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 = 1 B) x 2 + y 2 = 3 C) x 2 + y 2 = 4 
D) x 2 + y 2 = 9 E) x 2 + y 2 = 1 6 


ta 



7. 


3. Bir çember analitik düzlemde A(4, 0), B(9, 0), C(0, 3) 
ve D(0, m) noktalarından geçtiğine göre, m aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 

A) 15 B) 12 C)10 D) 8 E) 6 


x 2 + y 2 - 2x + 2y - 2 = 0 çemberinin 

3x - 4y + 1 3 = 0 doğrusuna en yakın noktasının 
bu doğruya olan uzaklığı kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 O-l D)-l E) 3 


12. K(5, 4) noktasının (x + I) 2 + (y + 4) 2 = 4 çemberi- 
ne en kısa uzaklığı kaç birimdir? 

A) 2 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


16. A{2, -/2) noktasının mx - y = 0 doğrularına göre 

simetriklerinin geometrik yerinin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 = 2 B) x 2 + y 2 = 4 C) x 2 + y 2 = 1 

D) x 2 + y 2 = 6 E) x 2 + y 2 = 2/2 

füd | GEOMETRİ SORU BANKASI 


4. x 2 + y 2 - ax - (4 - a) y + b = 0 denklemi ile belirti- 
len çember x ve y eksenlerine teğet olduğuna göre, 

a + b toplamı kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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8. K(-2, 0) ve L(4, 0) noktalarından geçen ve mer- 

kezi x + 2y = 5 doğrusu üzerinde olan çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x - I) 2 + (y-2) 2 = 13 

B) (x+ 1) 2 + (y-2) 2 = 13 

C) (x - I) 2 + (y + 2) 2 = 13 

D) (x- 3) 2 + (y-2) 2 = 16 

E) (x - 3) 2 + (y + 2) 2 = 1 6 




x 2 + y2 + -|0x-y + 1O = O çemberine dışındaki bir 
K(-1 , 2) noktasından çizilen teğetin değme noktası 
M olduğuna göre, IKM1 kaç birimdir? 

A) 1 B) C)/2 D)/3 E) 2/3 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 

13. A(2, a) noktası x 2 + y 2 = 8 çemberinin iç bölgesin- 
de ise a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 


x 2 + y 2 - 8x + 4y - 4 = 0 çemberinin kirişlerinden 
birisinin orta noktası A(3, 2) ise bu kirişi üzerinde 
bulunduran doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 4y + x + 5 = 0 

C) 4x - y - 5 = 0 
E)4y + x- 5 = 0 


B) 4y - x - 
D) 4x + y • 


A(-2, 1) ve B(-4, 3) noktalarından geçen ve dik 
kesişen doğruların kesim noktalarının geomet- 
rik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 - 4x + 2y - 1 = 0 

B) x 2 + y 2 +6x — 4y + 11 =0 

C) x 2 + y 2 - 2y + x - 7 = 0 

D) x 2 + y 2 + x + 2y - 1 = 0 

E) x 2 + y 2 - 2y - 7 = 0 


11. x 2 + y 2 + 4x- 6y + k = 0 
X 2 + y 2 -2x + 8y - 25 = 0 

çemberlerinin dik kesişmeleri için k kaç olmalı- 
dır? 


X 2 + (y-1)2=9 



Şekilde, x 2 + (y - I) 2 = 9 çemberine teğet olan ve 
x ekseni ile 120° lik bir açı oluşturan d doğrusu gös- 
terilmiştir. 

Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) x + / 3y + 7 = 0 B)x + y + 7/3 = 0 

C)/3x+y + 7/3 = 0 D)/3x + y- 7 = 0 

E) 7x + /3y -3 = 0 



Şekildeki çember Ox eksenini (2, 0) ve Oy eksenini 
ise (0, 4) ve (0, 6) noktalarında kesmektedir. 

Buna göre, bu çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) (x - 6) 2 + (y - 5) 2 = 50 

B) (x - 7) 2 + (y - 5 f = 50 

C) (x - 5) 2 + (y - 5) 2 = 50 

D) (x - 5) 2 + (y - 7) 2 = 50 

E) (x - 4) 2 + (y - 5) 2 = 50 


16. x 2 + y 2 = 2 ve x 2 + y 2 - 5x + 2y - 1 2 = 0 

denklemleri ile verilen çemberlerin kuvvet ekse- 
ni ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç 
birimkaredir? 
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1. Eksenlere II. bölgede teğet olan ve merkezi 

2x - y + 6 = 0 doğrusu üzerinde bulunan çembe- 
rin yarıçapı kaç birimdir? 

a >! B 'l c >! °> 2 sf 


2. (x - 8) 2 + (y + 6) 2 = 4 çemberine dıştan teğet ve 
merkezi orijin olan çemberin yarıçapı kaç birim- 
dir? 

A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 4 


3. A(-1, -1) noktasının (x - 3) 2 + (y - 2) 2 = 36 çem- 

berine olan en yakın uzaklığı kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


4. (x - I) 2 + (y - 2) 2 = 2 çemberi üzerindeki A(2, 1) 
noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) x - y + 2 = 0 B)x-y + 3 = 0 

C) x - y - 1 = 0 D) 2x + y - 5 = 0 

E) 2x - 2y - 3 = 0 


5. x 2 + y 2 - 5x + 3y + 1 = 0 

çemberine dışındaki A(6, 1) noktasından çizilen 
teğet parçasının uzunluğu kaç birimdir? 

A) /ÎÖ B) /lî CJ/Î3 D) /Î4 E) /Î5 


6. 2x-y-1=0ve2x-y-11=0 doğrularına teğet 

olup merkezi x + y = 9 doğrusu üzerinde bulunan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x-3) 2 + (y- 4) 2 = 5 

B) (x + 5) 2 + (y - 3) 2 = 5 

C) (x - 5) 2 + (y + 4) 2 = 5 

D) (x - 5) 2 + (y - 4) 2 = 5 

E) (x + 5) 2 + (y + 4) 2 = 5 



Ox, Oy eksenlerine ve 3x + 4y = 12 doğrusuna 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (x-1) 2 + (y- 1) 2 = 1 

B) (x - 3) 2 + (y - 3) 2 = 9 

C) (x- 6) 2 + (y- 6) 2 =1 

D) (x - I) 2 + (y - I) 2 = 4 

E) (x + I) 2 + (y + I) 2 = 1 


8. x 2 + y 2 — 6x + 4y + 5 = 0 çemberinin K(2, -1) nok- 
tasından geçen en kısa kirişini üzerinde bulun- 
duran doğrunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A)-x + y- 3 = 0 B)x-y-1=0 

C)x + y-1 = 0 D)x + y- 3 = 0 

1 E)x-y-3 = 0 

I 

§. 

I 9. (x - 6)2 + (y - 7)2 = 81 

(x - 1) 2 + (y + 5) 2 = 1 6 çemberlerinin ortak dış te- 
ğet parçasının uzunluğu kaç birimdir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 



d doğruları A(0, 4) ten geçen değişen doğrulardır. 
[OH] İd 

Buna göre, H noktalarının geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x 2 + y 2 + 2y + 1 = 0 

B) x 2 + y 2 + 4y + 3 = 0 

C) x 2 + y 2 - 4y = 0 

D) x 2 + y 2 = 4 

E) x 2 + y 2 = 1 
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11. (x - 8) 2 + y 2 = 1 6 çemberine dışındaki bir P(1 3, 0) 
noktasından çizilen teğetlerden birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4x + 3y - 54 = 0 B) 4x + 3y - 30 = 0 

C) 3x - 4y + 54 = 0 D) 3x - 4y - 50 = 0 

E) 4x + 3y - 52 = 0 


A/ I M(2,0) \ B(5,0) 


(x _ 4)2 + (y + 3)2 _ 25 çemberine üzerindeki nok- 
talardan çizilen teğetlerin değme noktalarından 
2 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x - 4) 2 + (y + 3) 2 = 9 

B) (x + 4) 2 + (y - 3) 2 = 49 

C) (x - 4) 2 + (y + 3) 2 = 49 

D) (x + 4) 2 + (y - 3) 2 = 14 

E) x 2 + y 2 - 8x + 6y + 24 = 0 


Şekilde; M(2, 0) merkezli, B(5, 0) norktasından ge- 
çen [AB] çaplı çember gösterilmiştir. 

Buna göre, taralı bölgedeki noktalar için aşağı- 
dakilerden hangisi doğrudur? 


A)(x-2) 2 + y 2 >9 
y < 0 
x > 0 

C) (x - 2) 2 + y 2 < 9 
y < 0 
x > 0 


B) x 2 + (y - 2) 2 < 5 
y <0 
x > 0 

D) x 2 + (y - 2) 2 > 25 
y >0 


E) (x + 2) 2 + y 2 < 4 
y <0 


x 2 + y 2 - 2x + 2y + 1 =0 çemberi ile 

x 2 + y2 + 2x + 2y + 1 =0 çemberi bir T noktasında 
birbirine dıştan teğettirler. 

Bu T noktası k 2 x - (4k - 1) y - k - 2 = 0 doğrusu 
üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? 


14. R 2 düzleminde denklemleri 

x+1 =0, x-3 = 0vey = 0 olan doğrular sırası ile 
d, d 1 ve d 2 dir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi d, d., ve d 2 
doğrularına teğet olan çemberlerden birinin 
denklemidir? 

A) x 2 + (y - I) 2 = 4 

B) (x - I) 2 + y 2 = 4 

C) (x - I) 2 + (y + 2) 2 = 4 

D) (x - I) 2 + (y - I) 2 = 2 

E) x 2 + (y + 2) 2 = 4 



Şekildeki M merkezli yarım çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y = ı 

B) y = , 

C) y = , 

D) y = 

E) y = 


-x 2 + 10x - 5 
' x 2 + 1 0x +5 
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TEST 99 

(a + 3)x 2 + y 2 - 4y + (b - 2) xy + (a - b)x - 8 = 0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, bu çemberin 
yarıçapı kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


Denklemi x 2 + y 2 - 2y - 3 = 0 olan çember, denk- 
lemi 3x - 4y + k = 0 olan doğruya teğettir. 

Buna göre, k nın pozitif değeri kaçtır? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14 


Merkezi M(2, -4) olan çember x- eksenine teğet ol- 
duğuna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) (x - 2) 2 + (y + 4) 2 = 4 

B) (x - 2) 2 + (y + 4) 2 = 9 

C) (x - 2) 2 + (y + 4) 2 = 1 6 

D) (x + 2) 2 + (y - 4) 2 = 1 6 

E) (x - 2) 2 + (y - 4) 2 = 20 


3x + 4y + 1 0 = 0 ve 6x + 8y - 20 = 0 doğruları- 
na aynı anda teğet olan çemberlerin merkezleri- 
nin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 3x + 4y = 0 
C) 3x + 4y + 1 0 = 0 
E) 3x + 4y + 20 = 0 


B) 3x + 4y + 5 = 0 
D) 3x + 4y + 1 5 = 0 


x 2 + y 2 + 6x + 6y + 9 = 0 çemberi ile koordinat 
eksenleri arasında kalan bölgenin alanı birimka- 
redir? 


A)9-^ 

D) 9+-^ 


E)f-9 


C)9 + 


lx + 1 1 = 4 doğrularına teğet ve merkezi 

3x - 4y + 1 1 = 0 doğrusu üzerinde olan çemberin 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x + 1) 2 + (y + 2) 2 = 16 

B) (x + I) 2 + (y - 2) 2 = 16 

C) (x - I) 2 + (y - 2) 2 = 16 

D) (x - I) 2 + (y + 2) 2 = 16 

E) x 2 + (y - 2) 2 = 1 6 


x 2 + y 2 - 6x + 8y - 25 = 0 çemberine P(4, 3) nok- 
tasından çizilen teğet ve normalin eğimleri top- 
lamı kaçtır? 


A) - — C)- 


(x - I) 2 + (y - k) 2 = 36 ve (x - 1) 2 + (y - 2) 2 = 16 

çemberleri iki farklı noktada kesiştiğine göre, k nın 

alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? 


M 2 merkezli çember 
(x - 1) z + (y - 1) 2 = 1 
çemberinin merkezin- 
den geçiyor ve her iki 
eksene teğettir. 

Bu çemberin yarıçapı 
aşağıdakilerden han- 
gisi olabilir? 



A) 2 +J~2 
D) 3-/2 


B) 1 +J~2 
E) 3 - 2 J~2 


C)2/2-1 
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Şekildeki yarıçapı 3 birim olan çember y eksenine 

/3 

ve y = - i — — x doğrusuna teğettir. 

3 

Buna göre, bu çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) (x-3) 2 + (y + 3/2) 2 = 9 

B) (x + 3) 2 + (y + 3/3) 2 = 9 

C) (x- 3) 2 + (y-3/3) 2 = 9 

D) (x — 3) 2 + ^ y — /3 ) =9 

E) (x-3) 2 +(y + /3) 2 = 9 


5x + 12y - 60 = 0 doğrusu ile koordinat eksen- 
lerinin oluşturduğu üçgeninin içteğet çemberi- 
nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (x - 2) 2 + (y + 2) 2 = 4 

B) (x + 2) 2 - (y - 2) 2 = 4 

C) (x + 2) 2 + (y + 2) 2 = 4 

D) (x - 2) 2 + (y - 2) 2 = 4 

E) (x + 2) 2 - (y + 2) 2 = 4 


14. Merkezi y = — doğrusu üzerinde bulunan çember 
x eksenine teğettir. 

Bu çemberin y eksenine en yakın ve en uzak 
noktalarının apsisleri toplamı 6 birim olduğuna 
göre, çemberin merkezi orijine kaç birim uzak- 
lıktadır? 


11. Denklemleri 

x 2 + y 2 + 4x - 3 = 0 ve x 2 + y 2 + 2x - 5 = 0 

olan çemberlerin kesim noktaları ile (1 , -2) nok- 
tasından geçen çemberin merkezinin apsisi 
kaçtır? 

A) | B) 1 C) 0 D)-f E)-| 


15. x = 4 + 6 cos t 

y = - 3 + 6 sin t ise 

(x, y) İkililerinin geometrik yer denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) (x + 4) 2 + (y + 3) 2 = 6 

B) (x - 4) 2 + (y + 3) 2 = 6 

C) (x - 4) 2 + (y - 3) 2 = 36 

D) (x - 4) 2 + (y + 3) 2 = 36 

E) (x - 4) 2 + (y - 6) 2 = 36 


12. (x + 3) 2 + (y + 4) 2 = 52 çemberine üzerindeki 

A(3, 0) noktasından çizilen teğetin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x + 2y + 9 

C) 2x + 3y - 9 
E) 3x + 2y - 9 = 


B) 3x - 2y - 9 
D) 2x - 3y + 9 • 


x 2 + y 2 - 3x + 2y - 1 =0 çemberinin üzerinde ap- 
sisi 1 olan noktalardan çizilen teğetlerin ara- 
sındaki dar açının tanjantı kaçtır? 
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VEKTÖR 


9. A = [2, 3], B = (5, -1) ise 


^A- İj . - a| iç çarpımı kaçtır? 


B) 16 C) -16 D) 25 E) -25 


13. AOB eşkenar üçgendir. y 

A(3, 4) olduğuna göre, 

ÖA . ÖB iç çarpımı kaçtır? 


10. A = (-2, 3) ve B = (3, 4) 


vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


A) 12 B) —■ C)f D)f 


5 /l3 


14. ABCD kare 
İABİ = 4 cm 
İEBİ = İAEİ = İFBİ 
olduğuna göre, 


EF.|EA+ ADj iç çarpımı- 
nın değeri kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 4 



E B 


11. İAl — 1 birim, İBİ = 2 birim ve İA-Bİ = /3 birim 

olduğuna göre, A ile B arasındaki açı kaç dere- 
cedir? 

A) 30 B) 60 C) 120 D) 150 E) 135 


15. a = (7, -4) ve b = (6, 8) ise 


a vektörünün b vektörü üzerindeki 
münün uzunluğu kaç birimdir? 


dik izdüşü- 


12. ABC bir eşkenar üçgendir. 
İADİ = 2.İDCİ ve 
İACİ = 6 birim 


DC . |^DA + ABj iç çarpı- 
mının değeri kaçtır? 

A) -1 B) -2 C) 0 



— > — > > > 

16. A=e 1 -e 2 +3e 3 

B = e^ + e^ + olduğuna göre, 


A 2 .B 2 - 




işleminin sonucu kaçtır? 


A) 28 B) 24 C) 23 D) 17 E) 6 
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VEKTÖR 


9. ABCD karesinde 

İABİ = 3 cm olduğuna göre, 


AE+EC . CB + BA 


iç çarpımı kaçtır? 



13. A = [4, 5] vektörünün y - x = 0 doğrusu üzerinde- 
ki dik izdüşümün uzunluğu kaç birimdir? 


A) -18 B) -9 C)-3 D) 3 


10. ABCDEF düzgün altıgen 


İABİ = 2 cm 


olduğuna göre, 

ÂE.ÂD iç çarpımı 
kaçtır? 



A) 4 B) 6/3 C) 8/3 D) 8 


14. Aşağıdaki vektörlerden hangisi R 2 de bir taban 
oluşturur? 


E) a = (-1,1), 


A) a = (4,1), b = ( 2 ,^-) 

B) a = (1 , 0), b = (1 0, 0) 

C) a = (0,-7), b = (0, -1 ) 

D) a = (5, -8), b = (8, -5) 


b = (10, 0) 


b = (4, -4) 


11. x ve y düzlemin birim vektörleri olup aralarındaki açı 
120° dir. 

x 1 z ise x . (z - 2y ] skaler çarpımı kaçtır? 


15. Dik koordinat sisteminde V = [a + 2, a 2 + 1] yer 
vektöründe a değiştikçe uç noktasının çizdiği 
eğrinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y = x 2 - 4x + 5 B) y = x 2 - 4x 

C) y = x 2 D) y = x 2 - 4x + 3 

E) y = x 2 + 4x + 5 



O merkezli yarım çemberde A, B, C doğrusal, 
[CD çembere D noktasında teğettir. 

[AB] 11 [DE], İABİ = 8 cm ve m^BDE^ = 120° 

olduğuna göre CD.CB skaler çarpımı kaçtır? 
A) 18 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48 


16. A= |/3, - 1] vektörü orijin etrafında pozitif yön- 
de 90° döndürüldüğünde hangi vektör bulunur? 

A) [1 , /3] B) [/3, 1] C) [2/3, / 3] 


D) [1,1] 


^If ’ 1 
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1. 2x 2 + 5xy-4y 2 + 2x- 6y-2 = 0 

denklemi aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
A) Elips B) Parabol C) Hiperbol 

D) Çember E) Nokta 


2. y 2 - x 2 + 5y - 3x + 4 = 0 

denklemi aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Birbirine dik iki doğru 

B) Paralel iki doğru 

C) Çember 

D) Hiperbol 

E) Elips 


3. 5x 2 + 2y 2 + 6xy +4 = 0 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Boş küme B) Hiperbol C) Parabol 

D) Elips E) Çember 


4. x 2 - 4xy + my 2 + 2x - 3y + 2 = 0 

denkleminin elips göstermesi için m nin en 
küçük tamsayı değeri kaç olmalıdır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


5. x 2 - y 2 + 3x - 3y = 0 

denklemi aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Nokta B)Hiperbol 

C) Parabol D) Kesişen iki doğru 

E) Paralel iki doğru 


6. 1 6x 2 - 24xy + 9y 2 - 30x + 40y = 0 

denklemi aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
A) Paralel iki doğru B) Çember 

C) Elips D) Parabol 

E) Hiperbol 

§ 

•S 

e 


7. 4x 2 + 4xy + y 2 - 4x - 2y - 3 = 0 

denklemi aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
A) Çember B) Elips C) Hiperbol 

D) Parabol E) Paralel iki doğru 


8. 9x 2 + 16y 2 = 144 

elipsinin odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) (5,0) B) (-5, 0) C)(/7,0) 

D)(0,/7) E)(/5,0) 
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x 2 v 2 a 

— + = 1 elipsinde — 


Elipsin odaklar arası uzaklığı 16 cm olduğuna göre, 

a + b toplamı kaçtır? 

A) 4 B) 8 C) 16 D) 24 E) 32 


2 2 

x y 

25 + 18 


1 elipsinin dış merkezliği kaçtır? 



Şekildeki dik silindir taban düzlemi ile 60° lik açı ya- 
pan bir düzlemle kesiliyor. Elde edilen elipsin denk- 
2 2 

l em j 2L_ + 1 — = i ise silindirin taban alanları top- 
9 4 

lamı kaç % cm 2 dir? 

A) 9 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3 


Bir ABC üçgeninin B ve C köşeleri, x ekseni üzerin- 
de ve orijine göre simetrik iki sabit noktadır. Bu üç- 
genin; İBCİ = 8 cm, İABİ + İACİ = 10 cm koşulunu 
sağlayan A köşelerinin geometrik yer denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 9x 2 + 25y 2 = 225 
C) 4x 2 + 1 6y 2 = 64 
E) 9x 2 + 16y 2 = 144 


B) 4x 2 + 36y 2 = 144 
D) 16x 2 + 36y 2 = 576 


B 

■y 


1 



\ 

— 1 

0 







Şekildeki elipsin denklemi x 2 + 4y 2 = 16 ve F odak- 
lardan biri ise a|bfa| kaç birimkaredir? 

A) 4-2/3 B) 8-4/3 0 2 + 2/ 3 

D) 4 + J~2 E)4-/2 


12. x 2 + 9y 2 = 90 elipsinin üzerindeki (3, 3) noktasın- 
dan çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) x + 9y = 3 B) 9x + y = 30 C) x + 9y = 30 
D) 3x + y = 30 E) x + 3y = 30 



2^— + — = 1 elipsi üzerindeki (4,-Ş- ] noktasından 
25 9 \ 5 / 

çizilen teğetin Ox- eksenini kestiği noktanın ap- 
sisi kaçtır? 


Şekildeki elipsin denklemi 
2 2 

— + = 1 ve bir odağı F dir. 

25 16 

P merkezli çember eksenlere ve [KF] doğru parça- 
sına teğettir. İTFİ kaç birimdir? 
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y = x + n doğrusu 2x 2 - 5y 2 = 30 hiperbolüne teğet 
olduğuna göre, n nin pozitif değeri kaçtır? 


y = 2x + k doğrusu 11x 2 - 9y 2 = 99 hiperbolüne 
teğet olduğuna göre, k nın pozitif değeri kaçtır? 


Doğrultmanın denklemi x = -8 ve odağı F(8, 0) 
olan parabolün denklemi aşağıdakîlerden 
hangisidir? 


A) y 2 = 8x 
D) y 2 = 24x 


B) y 2 = 12x 
E) y 2 = 32x 


C) y 2 = 1 6x 


y 2 - 4x = 0 parabolünün 2x + y - 4 = 0 doğru- 
suna dik olan teğetinin eksenlerle oluşturduğu 
üçgenin alanı kaç birimkaredir? 


1 1 . Doğrultmanı y = 6 doğrusu ve odağı F(0, -6) olan 
parabolün denklemi aşağıdakîlerden hangisidir? 

A) y 2 = 24x B) x 2 = -24y C) x 2 = 24y 

D) y 2 = -24x E) x 2 = 1 6y 


15. y 2 = 12x parabolünün y = x e göre simetriği olan 
parabolün odak noktasının koordinatı nedir? 


A) (0, 3) 
D) (3, 0) 


B) (-3, 0) 
E) (3, 3) 


C) (0, -3) 


y 2 = 32x parabolünün odağından geçen ve si- 
metri eksenine dik olan kirişinin uzunluğu kaç 
birimdir? 


16. A(0, 3) noktasından geçen y = -3 doğrusuna te- 
ğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakîlerden hangisidir? 

A) x 2 = 12y B) y 2 = 12x C) x 2 + y 2 = 3 


fdd | GEOMETRİ SORU BANKASI 


KONİKLER 


267 



1. Büyük (asal) eksen uzunluğu 10 birim, odakları 
(3, 0) ve (-3, 0) olan elipsin küçük (yedek) eksen 
uzunluğu kaç birimdir? 

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2 


2. Asal eksen uzunluğu 20 birim, yedek eksen 
uzunluğu 12 birim olan elipsin dış merkezliği 
kaçtır? 

A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,8 E) 0,9 


3. Odakları (5, 0) ile (-5, 0) ve yedek eksen uzunluğu 
24 birim olan elipsin doğrultman çemberlerinden 
biri x eksenini M, N gibi iki noktada kesmektedir. 

Buna göre, İMNİ kaç birimdir? 

A) 21 B) 31 C) 42 D) 48 E) 52 


4. Odakları x- ekseni üzerinde ve asal eksen uzun- 
luğu 8 birim, yedek eksen uzunluğu 6 birim olan 
merkezil elipsin denklemi aşağıdakîlerden 
hangisidir? 

A) 9x 2 + 1 6y 2 = 1 B) 9x 2 + 16y 2 = 144 

C) 9x 2 - 1 6y 2 = 1 44 D) 64x 2 + 36y 2 = 1 44 

E) 16x 2 + 12y 2 = 1 



ı 



Şekilde O merkezli çember ile - 1 elipsi 

25 16 

içten teğettir. 

Buna göre, taralı alan kaç birim karedir? 

A) 9ıt B) 8ıt C) 5jt D) 4ıt E) m 



Denklemi; 36x 2 + 100y 2 = 3600 olan elipsin doğ- 
rultman çemberinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) x 2 + y 2 = 1 00 B) x 2 + y 2 = 36 

C) x 2 + y 2 = 400 D) (x + 8) 2 + y 2 = 1 00 

E) (x + 8) 2 + y 2 = 400 
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9. x 2 + 6y 2 = 25 elipsi üzerindeki A(a, b) noktasından 
çizilen teğetin denklemi x + 12y - 25 = 0 olduğuna 
göre; (a + b) toplamı kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


10. 3x 2 + 4y 2 = 12 elipsinin y = -|-x + 5 doğrusuna 
paralel teğetlerinden birinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 



y 2 = 4x parabolünün K noktasındaki teğeti olan d 
doğrusu çizilmiştir. K(1 , k) olduğuna göre, İATİ kaç 

birimdir? 

A)-| B) 1 C)j D)-| E) 2 



Şekilde İMBİ = İMFİ, İFAİ = 2 birim ise M noktala- 
rının geometrik yerinin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) y 2 = 2x 
D) y 2 = 8x 


C) y 2 = 6x 


t. 


H 

e 



13 . 9x 2 + 16y 2 = 100 elipsinin y = x doğrusu ile kesim 
noktalan A ve C dir. 

2İABİ = İBCİ olacak şekilde bir B e [AC] noktası 
alınıyor. Buna göre B noktasının apsisi kaçtır? 

A )1 B) — C)1 D)| E) 3 


14. x 2 + y 2 - 2x + 2y -2xy + 1 = 0 

genel konik denklemi aşağıdakilerden hangisini 
tanımlar? 

A) Elips 
B Fliperbol 
C Parabol 
D Kesişen iki doğru 
E) Çakışık iki doğru 



Şekildeki ABC üçgeninde tg(CAB) . tg (ABC) - ise 

C noktalarının geometrik yer denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) 5x 2 + 9y 2 - 30x - 80 = 0 

B) 5x 2 + 9y 2 - 20x - 40 = 0 

C) 5x 2 + 9y 2 - 20x = 0 

D) 5x 2 + 9y 2 - 30x - 40 = 0 

E) 5x 2 + 9y 2 - 60x - 40 = 0 


-jg. y = x ile y = -x doğrularına uzaklıkları çarpımı 
5 birimkare olan noktaların geometrik yer den- 
klemi aşağıdakilerden hangisidir? 



B) x 2 - y 2 = 5 



B) y 2 = 4x 
E) y 2 = 1 6x 


C)x 2 -y 2 = 10 
E) x 2 - 2y 2 = 10 
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TEST 107 

3x 2 + 5xy - 2y 2 + 3x - y = 0 

geel konik denklemi aşağıdakilerden hangisini 
tanımlar? 

A) Elips B) Hiperbol 

C) Parabol D) Kesişen iki doğru 

E) Çakışık iki doğru 


2 2 

— — + = 1 elipsinin odakları F ve F' dür. 

36 20 

Elips üzerindeki herhangi bir nokta P ise PFF' üç- 
geninin çevresi kaç birimdir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


9x 2 + 1 0y 2 = 90 elipsinin bir odağının, bu odağa ra 
ait doğrultmanına olan uzaklığı kaç birimdir? S 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 S 


2x + y - 9 = 0 doğrusu x 2 + 2y 2 = 1 8 elipsine teğet 
olduğuna göre, değme noktasının ordinatı 
kaçtır? 


x 2 + 4y 2 +2x + 16y + 1 =0 

elipsinin merkezinin koordinatları nedir? 

A) (-1,-2) B) (1 , -3) C) (4, 1) 

D) (1,4) E) (-1,-8) 


2x 2 + 3y 2 = 29 elipsinin P(1 , 3) noktasındaki te- 
ğetinin denklemi nedir? 

A) 2x + 3y - 29 = 0 

B) 2x - y - 29 = 0 

C) 2x + 9y - 29 = 0 

D) 2x + 3y + 29 = 0 

E) 2X - 9Y + 29 = 0 


A(-8, 0) ve B(8, 0) noktaları veriliyor. 

İMAİ = İMBİ = 12 eşitliğini sağlayan noktaların 
geometrik yer denklemi nedir? 

A) 4x 2 - 2y 2 = 3 B) 7x 2 - 9y 2 = 252 

C) 5x z + 4y 2 = 20 D)9x 2 -6y 2 = 36 

E) 8x 2 - 8y 2 = 15 


y 2 = 4x paraboünün (1, 2) noktasındaki norma- 
linin denklemi nedir? 

A) y = x+1 B)y = -x + 3 C)y = 2x + 3 
D) y = 4x + 1 E) y = -4x + 2 


Bir asimptotunun denklemi y = 4x olan M(3, 4) 
noktasından geçen hiperbolün denklemi nedir? 


2 2 

*L_ ıı = ı 


10. x = 2 doğrusuna ve F(0, 1) noktasına eşit uzak- 
lıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) Elips B) Parabol C) Hiperbol 

D) Çember E) Doğru 
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KONİKLER 


X V 

11. — — ~ = 1 hiperbolünün asimptotları arasın- 

daki dar açı kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


12. 5x 2 -2y 2 = 48 hiperbolü üzerinde apsis ve ordi- 

natı birbirine eşit olan noktalar arasındaki uza- 
klık kaç birimdir? 

A) 8/2 B) 6 fz C) 2 /fi 

D) 4 E) 3 


13. M(4, 0) ve N^2 )V /3j noktalarından geçen elip- 

sin odakları arası uzaklık kaç birimdir? 

A) 2/3 B)4/3 C)3/2 

D) 2 /5 E) 4 /5 

§ 

S 

e 


v ^ v 

16. — + = 1 elipsinin dik kesişen teğetlerinin 

kesim noktalarının geometrik yer denklemi 
nedir? 

A) x 2 + y 2 = 9 B) 2x 2 + y 2 = 4 

C) 4x 2 - 9y 2 = 16 D) x 2 + y 2 = 13 

E) x 2 + y 2 = 36 



X Cm V 

— - = 1 hiperbolünün F odağından geçen 

doğru, asal çembere A noktasında teğettir. 

Buna göre, A noktasının ordinatı kaçtır? 

A) j B) 1 C)/2 D)/3 E) 2 

18. k e R + olmak üzere, 



X V 

Şekilde denklemi — - = 1 olan hiperbol ile 

asimptotları çizilmiştir. 

OH ± HF ise taralı alan kaç birimkaredir? 

A) 4 B) 5 C)10 D) 12 E) 16 


15. y 2 = 12x porabülünün odağından x- eksenine çizi- 
len dikme, parabolü A ve B noktalarında kesmekte- 
dir. 

Buna göre, İABİ kaç birimdir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 


x 2 V 2 

y = x + k doğrusunun — + = 1 elipsine teğet 

olması için k kaç olmalıdır? 


19. Denklemi x 2 + 4y 2 = 8 
olan bir elipse dışında- 
ki P(8, 4) noktasından 
iki teğet çiziliyor. 

Teğetlerin değme 
noktası olan A ve B 
den geçen doğrunun 
(değme kirişinin) 
denklemi nedir? 

A) 2x + y - 1 = 0 B) 3x + y = 0 

C)2x + y + 3 = 0 D)x-y + 1= 0 

E) x + 2y - 1 =0 

20. x 2 + 4y 2 = 20 elipsinin içine yerleştirilen en 
büvûk karenin alanı kaç br 2 dir? 

A) 9 B) 16 C) 20 D) 25 E) 36 

fdd I GEOMETRİ SORU BANKASI 
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UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ 


-2x + 3y - 4z = -3 

kx_2y-3z + 5 = 0 denklemleri ile verilen düzlem- 
lerin birbirine dik olmasi için k kaç olmalıdır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


13. P(1 , 0, 2) noktasının 

2LLİ = yzi =z -ı 

2 3 

doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 

,5/7 «3/70 


c>4 

n 


9. 2x - 2y + z - 3 = 0 ve 
_4 X + 4y - 2z + 12 = 0 

düzlemleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? 

A) 6 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1 


14. A(-1, 0, 2) noktasının 3x + 4y + 12z-8 = 0 düzle- 
mine uzaklığı kaç birimdir? 


x = 3t + 4 

y =- 2t + 1 doğrusunun 
z = 5t + 4 

-x + ky - 3z = 0 düzlemine paralel olması için 

k kaç olmalıdır? 

A) 9 B) 6 C) -5 D) -6 E) -9 


11. P(-1 ,1,2) noktasından geçen ve 

x = t + 1 
. y = — 2t — 1 
z = 3 - 1 

doğrusuna dik olan düzlemin denklemi aşağıda- 
kiierden hangisidir? 

A)x-2y-z + 5 = 0 B)x-2y-z + 3 = 0 

C)2x-y-z + 5 = 0 D)x-y + 2z + 5 = 0 
E)x-2y + z + 4 = 0 


İLLİ = X = i_ 1 doğrusu ile 2x - 3y + nz = 4 düz- 
m 3 5 

lemi paralel olduğuna göre m ile n arasındaki ba- 
ğıntı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -3m + 5n = 9 
C) m + 5n = 6 


B) 2m + n = 4 
D) 2m + 5n = 9 


E) m - 5n = -6 


— — — = y + — = z - 1 doğrusu xoy- düzlemini 

2 2 

hangi noktada keser? 


A) (2, -4, 0) 
D) (2, 4, 0) 


B) (-2, 4, 0) 
E) (0, 0, 0) 


C) (-2, -4, 0) 


x- 5 y-2 _ z+1 x + 3 y z- 10 

________ _ 2 , 2 “ 1 " 2 

doğrulan arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 

A)-| B)-{ O)^ D)f E)| 


2x -f v ~ z — 4 

düzlemlerinin arakesitinden ve 

x - y + 2z = 0 

A(0, 1, 0) noktasından geçen düzlem denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x + 4y - 7z = 4 B) -x - 4y + 7z = 4 

C) -x + 4y - 7z = 4 D) x + 4y + 7z = 4 
E) -x - 4y - z = 4 
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UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ 


11 . d: 


■ doğrusu ile 


E : bx + 3y - 2z - k = 0 düzlemi birbirine paralel ise 

a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 6a - 5b - 1 = 0 
C) 3a - b = 4 
E) 2b - 5a - 3 = 0 


B) 4a - 3b + 1 = 0 
D) 5b - 2a + 6 = 0 


doğrusu ile x + y + z - 3 
açının tanjantı kaçtır? 


: 0 düzlemi arasındaki 


12. Orijinden geçen ve 
x + 1 _ y-2 _ 


d • A = X = doğrularına paralel olan düzle- 

2 3 2 -1 

min denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -x + 2y - 4z = 0 
C) -2x + y - 4z = 0 
E) -2x + y - 4z = 1 


B) x - 2y + 4z = 2 
D) 2x + y + 4z = 0 


13. 2x - 3y + 1 = 0 ile 

2y + z + 5 = 0 düzlemleri arasındaki açının kosi- 
nüsü kaçtır? 


doğrusu ilex + y- z + 3 = 0 düzlemi arasındaki 
açı kaç derecedir? 

A) 0 B) 30 C) 60 D) 90 E) 120 



Şekildeki düzlemin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 3x + 6y + 4z = 12 
C) 3x + 6y + 4z = 24 
E) 3x + 6y + 8z = 12 


B) 3x + 6y + 4z = 6 
D) 3x + 4y + 6z = 24 


14. E 1 : x + my - z + 5 = 0 
E 2 :x-my + z-1 = 0 

düzlemleri arasındaki açı 60° olduğuna göre, pozi- 
tif m sayısı kaçtır? 

A) 1 B)/2 C)/3 D) 2 E) 3 


18. X e R olmak üzere x = 1 - 2X, y = 1 + 3X, z = -2 

x-3 y+1 z-1 . „ 

verilen doğru ile — - — = — — - — doğrusu 

2 I o 

arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 

a) 7^2 b) 7S7 C) “7T1? 

1 „ -i 
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UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ 

TEST 110 


A{4, -3, 0) noktasından geçen V = [3, 5, -1] 
vektörüne paralel olan doğrunun denklemi ne- 
dir? 


x + 4 

y-3 

_ z-0 

3 

5 

1 

x-4 

y + 3 

_ z-0 

3 

5 

-1 

x-4 

y + 3 

_ z-0 

3 

5 

1 

x + 4 

y + 3 

_ z-0 

3 

5 

1 

x-3 

y-5 

z-0 


2. d 1 = x + 1 = 


y-2 _ z+ 4 


m -2 
x-3 _ y + 5 _ z-1 
n " 6 ~ -4 


doğrularının paralel olması için m + n toplamı ne 
olmalıdır? 


A) -5 B)-3 C) 1 D) 3 E) 5 Jj 

! 

«a 

a 


3. Denklemleri 


x- 1 y + 1 z-1 x y-5 z+1 

= = ve — = = o an 

2 3 1 -3 k -1 


doğrular birbirine dik olduğuna göre, k kaçtır? 

e,| c,Z o, 3 < 


_j X 

d ı -t 


:y-1=- 


. j j z-4 

d 2 ... x - 1 = y + 1 = — 

doğruları arasındaki açının kosünüsü kaçtır? 


B,1 0,1 


x + 1 _ 2y + 2 _ z-2 


— - — = — — — = — — doğrusunun xoy düzle- 

3 4 —1 

mini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (4,3,0) B) (3, 4, 0) C) (5, 3, 0) 

D) (3, 5, 0) E) (4, 5, 0) 

I GEOMETRİ SORU BANKASI 


A(1 ,-1,2) noktasının x - 1 = — — - = — — — 

2 2 

doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 


A) 2 J1 B) /5 

n\ /s" 


y-1 = z + 1 doğrusu 2x-y + 3z-2 = 0 düz- 


lemini hangi noktada keser? 

A) (2,2,0) B) (2, 2, 5) C) 2, 2, -1) 
D) (2, 2, -6) E) (2, 2, 3) 


(-1 , 2, -3) noktasından geçen ve 

doğrusuna dik olan düzlemini 

O 4- d 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x + 2y + 3z + 1 = x 

B) 2x - 4y - 3z + 1 = 0 

C) 3x + 4y - 2z - 4 = 0 

D) 3x + 4y + 2z + 1 = 0 

E) x-4y-3z-3 = 0 


3x-2y + 4z=0 düzlemi — - = = nz + 3 

m 5 


doğrusuna dik olduğuna göre, m . n kaçtır? 


D) T 

4 5 


2x + y-2z + 4 = 0 düzlemine 2 birim uzaklıkta 
bulunan noktaların geometrik yeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) x + 2y - 2z + 6 = 0 

B) x + 2y + z-6 = 0 

C) 2x + y - 2z + 1 0 = 0 

D) 2x + y - 2z + 8 = 0 

E) 2x + y - 2z = 0 



UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ 


x + 1 _ y- 1 _ z + 3 


doğrusu x + 2y + nz + 4 = 0 


düzlemine paralel ise n kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


— = X = doğrusunun x + y- 2z + 6 = 0 

3 2 3 

düzlemini deldiği nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (-1,0,4) B) (2, 1,-1) C) (2, 2, -3) 

D) (24, 16, 23) E) (26, 16, -1) 


x + n _ y-m _ z + 1 


doğrusu A(1 , 0, 3) 


noktasından geçtiğine göre, m + n toplamı kaçtır? 
A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1 


17. E 1 = x + y + z = 4 
E 2 = 3x-y-z = 8 
E 3 = 2x + y- z = 9 

düzlemlerinin kesiştiği noktanın koordinatları 
nedir? 

A) (1,3,2) B) (3, 2,-1) C) (1,-1, 1) 

D) (2, 3,-1) E) (3, -1,1) 


13. A =(1,0,2), B = (0, k, -1), C=(1,1,k) 
vektörlerinin bir düzlem içinde olması için 

k ne olmalıdır? 

A) -2 B) -1 C)0 D) 1 E). 


ra 18. 2x-2y + z = 0 


x + y + 2z = 0 
kx + 2y - z = 0 

denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise 


k ne olmalıdır? 

A) 3 B) 2 


D) -1 E) -2 


14. 3x + 3y-2z+2 = 0 düzlemi üzerindeki bir üçge- 
nin -2x + 4y + pz + 1 =0 düzlemi üzerindeki dik 
izdüşümün alanı sıfır olduğuna göre, P kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


19. A(1,-2, -1) noktasının 2x-y + z + a = 0 düzlemi- 
ne uzaklığının 2 /¥ birim olması için a nın alabile- 
ceği değerlerin toplamı kaçtır? 

A) -6 B) -4 C) -3 D) 4 E) 9 


15. Denklemleri x - y - 4 = 0 ve x - z + 8 = 0 olan 
düzlemler arasındaki açının ölçüsü kaç derece- 
dir? 


A) 60 


C) 120 D) 135 E) 150 


20. A(3, -6, 2) noktasından geçen V =(2,-1, 3) 
vektörüne paralel olan doğru x = 5 düzlemini 
hangi noktada keser? 

A) (2,3,5) B) (5, 4, 8) C) (5, -7, 5) 

D) (5, 6,-1) E) (5, 3,-8) 
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